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القد مه 
الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على سيد الرسلین نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
آجمعین» وبعد. 
فهذا کتاب (الذیل على الحاضرات والحاورات السمی بالزیادات)» للسيوطي وهو تتمة 
واستکمال لکتاپ الحاضرات والحاورات. الذي صدر بتحقیقنا عن دار الغرب الاسلامي سنة 
3 وقد حوی هذا الکتاب فوائد ونوادر واختیارات من عیون الشعر وروائع النثر» من 
الخطب والرسائل والواعظ والاحادیث والسائل الدينية واللغوية والعارف الادبية والثقافية, 
والقصص والروایات. والنوادر وأخبار الناس وأجناسهم وعاداتهم» ومجالس العلم والعلماء. 
وما إلى ذلك. 
وقد استقى المؤلف مادة كتابه من كتب التراث ومنها المتيسر المعروفء وكثير منها الفقود 
أو الذي مازال مجهولاً أو مخطوطاً. وقد حفظ الكتاب ثروة أدبية وتاريخية ولغوية وثقافية في 
شتى فروع العلم والمعرفة, بالإضافة إلى ما حواه من ثروة شعرية تتمثل بالشواهد 
والاختيارات الشعرية لشعراء معروفين أو مجهولین. وحوى أشعاراً كثيرة لشعراء ليست لهم 
دواوین» وأشعاراً لم ترد في دواوين الشعراء المعروفين» وبالجملة فإن الكتاب ثروة نفيسة من 
ثروات الحضارة والتراث العربي والإسلامي. 
آما مخطوطة الكتاب فمن محتويات المكتبة الازهرية, وقد حبانا بها الصديق الكريم الاستاذ 
عبد السلام عبد الله عبد العزیز, من فضلاء الخفجي في المملكة العربية السعودية؛ وهو من 
محبي كتب التراث مطبوعها ومخطوطهاء وكثيراً ما نبهني إلى نفائس المخطوطات التي وقف 
عليها وأكرمني ببعض منهاء فجزاه الله عن العلم كل خيرء وله مني بالغ الشكر والتحية 
والتقدير. 
لقد بذلت في تحقيق هذا الكتاب كل ما أستطيع من جهد ليخرج بحلة ترضي القارئينء وكم 
ققدت الت أن تبلغ اعمالي غايتها من الصحة والکمال, وهيهات, وإني لا أزكي عملي من 
النقص والوهم والنسیان, وحسبي أنني أخصلت النية وبذلت الوسعء أسال الله سبحانه العفو 
والهداية والتوفيق والحمد لله أولاً وآخراً. 
8 شعیان 1427ه 
1 ایلول 2006م 
یحیی الجبوري 
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السيوطي ترجمته ومؤلفاته 

ج ۱ 

السيوطي عالم جلیل متعدد الواهب(, كثير التأليف» بعيد الصيت» طرق مختلف 
الوضوعات والعلوم. فأجاد فيها وبرزء وكان أحد كبار الموسوعيين في عصره. ونحاول أن 
نتعرف على السيوطي الإنسان»ء والسيوطي العالم المؤلف» في شيء من الإيجازء وذلك لأن 
الدراسات التي تحدثت عن السيوطي وكتبه كثيرة» لدى القدماء والمحدثين. 

اسمه عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق, جلال الدين الخضيري السيوطيء ولد 
سنة 849ه/1445م: وتوفي سنة 911ه/1505م» وقد ترجم السيوطي لنفسه مرتین؛ الأولی, 
في كتابه (التحدث بنعمة الله) سنة ۵896 (*), وهي ترجمة واسعةء تحدث فيها عن والده 
ومكانته وعلمه. وعن نفسه؛ ورحلاته. ومسموعاته» ومؤلفاته» وعلمه. وتبحره في العلوم. وبلوغه 
رتبه الاجتهاد فيهاء وخلافاته مع بعض معاصریه. ولهذه الترجمة قيمة كبيرة في التعریف 
بحیاته. والجوانب التي لا یدرکها من ترجم له من معاصریه. 

والترجمة الثانية في کتابه (حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة), کتبها سنة 903ه, 
أي قبل وفاته بقلیل وهي ترجمة ليست وافية کالاولی» ولکنها عبرت عن حياته العلمية وثقافته 
خير تعبیر» فقد تحدث فیها عن حیاته وأصله ونسبه وعلمه, وحفظه القرآن في صفره. وقراءته 
على الشيوخء والکتب التي قرأهاء وبدء تالیفه. ومقدار ما آلف في ذلك الوقت. ثم ذکر رحلاته 
وحجه لبیت الله. والعلوم التي برع فيهاء والعلوم التي نهل منها ولم يبلغ فيها شأواً بعيداً 
وكذلك العلوم التي عزف عنهاء کالفلسفة والریاضیات, وذكر مسرداً بمولفاته موزعة حسب 
الفروع. 

وخير من يرسم معالم حياته هو السيوطي نفسه. وقد آعجبتني هذه الترجمة الصريحة 
الباشرة» ولذلك سأدون طرفاً منهاء وإليك حدیثه عن نفسه في کتاب (حسن الحاضرة)» وفي 
بدء کلامه یمهد لذلك بتبریر لهذه الترجمةء وبانه ليس مبتدعاً في هذا الأمرء بل هو يقتدي بمن 
قبله من العلماء الذين ترجموا لأنفسهم. وأشهر هولاء: الامام عبد الغافر الفارسي في تاريخ 
نیسابور» ویاقوت الحموي في معجم الأدباء. ولسان الدین بن الخطیب في تاريخ غرناطة, 
والحافظ تقي الدین الفارسي في تاريخ مكةء والحافظ آبو الفضل ابن حجر في قضاة مصرء 
وأبو شامة في الروضتین. 





(*) ینظر مقدمة کتاب الحاضرات والحاورات ص 26-7. 
(1) کتبت إليزايث مارس سارتین رسالتها عن هذه الترجمة» ونالت بها درجة الدکتوراه من جامعة کمبردج. 
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ويقول السيوطي: وآما جدي الأعلى همام الدین» فكان من أهل الحقيقة» ومن مشايخ 
الطرق» ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة, منهم من ولي الحكم ببلده. ومنهم من ولي 
الحسية بهاء , ومنهم من كان تاجراً في صحبة الأمير شيخون, وينى مدرسة بأسيوط ووقف 
عليها أوقافاً. ومنهم من كان متمولاً ولا أعرف منهم من خدم العلم حق الخدمة إلا والديء 
وسيأتي ذكره في قسم الفقهاء الشافعيةء وأما نسبتنا بالخضيريء فلا أعلم ما تكون إليه هذه 
النسبة, إلا الخضرية محلة ببغداد. وقد حدثني من أثق به, أنه سمع والدي رحمه الله تعالىء 
يذكر أن جده الاعلی كان أعجمياً أو من الشرق, فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة. 

وكان مولدي بعد المغرب» ليلة الأحد مستهل رجب» سنة تسم وأريعين وثمان مئة» وحملت 
في حياة أبي إلى الشيخ محمد الجذوب. رجل كان من كبار الأولياءء بجوار المشهد النفيسي 
فبرك علي . ونشأت يتيماًء فحفظت القرآن ولي دون ثمان سنین, ثم حفظت العمدة, ومنهاج 
الفقه والأصولء وألفية ابن مالك. وشرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة آربع وستین, 
فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشیوخ. وأخذت الفرائض عن العلامة فرضي زمانه, 
والشيخ شهاب الدين الشارمساحيء الذي كان يقال إنه بلغ السن العالية. وجاوز المائة بكثير, 
والله أعلم بذلك, قرأت عليه في شرحه على الجموع وأجزت بتدريس العربية في مستهل سنة 
ست وستين» وقد ألفت في هذه السنةء فكان أول شيء آلفته شرح الاستعاذة والبسملة, 
وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني, فكتب عليه تقریظاً؛ ولازمته في الفقه 
إلى أن مات. فلازمت ولده فقرأت عليه من أول التدريب لوالده» إلى الوكالة. وسمعت عليه من 
أول الحاوي الصغير إلى العدد. ومن أول النهاج. إلى الزكاةء ومن أول التنبيه إلى قريب من 
باب الزكاة» وقطعة من الروضة من باب القضاء وقطعة من تكملة شرح المنهاج للزركشي» ومن 
أحيا الموات إلى الوصايا أو نحوهاء وأجازني بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعین, 
وحضر تصديريء فلما توفي سنة ثمان وسبعین. لزمت شيخ الاسلام شرف الدين الناوي, 
فقرأت عليه قطعة من النهاج» وسمعته عليه في التقسیم. إلا مجالس فاتتني» وسمعت دروساً 
من شرح البهجة» ومن حاشية علیها. ومن تفسير البيضاوي. 

ولزمت في الحديث والعردية. شیخنا الإمام العلامة تقي الدين الشبلي الحنفي» فواظبته 
أربع سنين» وكتب لي تقریظاً على شرح ألفية ابن الك وعلى جمع الجوامع في العربية, 
تأليفي» وشهد لي غير مرة بالتقدم في العلوم. بلسانه وبنانه» ورجع إلى قولي مجرداً في 
حديث فاته؛ أورد في حاشيته على الشفاء حديث أبي الجمرا في الإسراء وعزاه إلى تخريج 
ابن ماجة, فاحتجت إلى إيراده بسنده, فكشفت ابن ماجة في مظنته, > فلم أجده. فمررت على 
الکتاب کله, فلم آجده. فاتهمت نظري» فمررت مرة ثانية فلم آجده» فعدت ثالثة. فلم آچده. 
ورأيته في معجم الصحابة لابن قانع» فجئت إلى الشیخ وآخبرته» فبمجرد ما سمع مني ذلك 





نه عن المؤلف 
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أخذ نسخته. وأخذ القلم فضرب على لفظ ابن ماجة» وألحق ابن قانع في الحاشية» فأعظمت 
ذلك وهبته, لعظم منزلة الشيخ في قلبي» واحتقاري في نفسيء فقلت: آلا تصبرون لعلكم 
تراجعون, فقال: لاء إنما قلدت في قولي ابن ماجة؛ البرهان الحلبي. 

ولم أنفك عن الشیخ, إلى أن مات. ولزمت شيخنا العلأمة أستاذ الوجود محيي الدين 
الكافيجي, أربع عشرة سنة, فأخذت عنه الفنون. من التفسير والأصول والعربية والعاني, 
وغير ذلك» وكتب لي إجازة عظيمة» وحضرت عند الشيخ سيف الدن الحنفي دروساً عديدة في 
الكشافء والتوضيح وحاشيته عليه. وتلخيص الفتاح والعضدء وشرعت في التصنيف في سنة 
ست وستین» وبلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاث مئة کتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه. وسافرت 
بحمد الله تعالى» إلى بلاد الشام» والحجاز. والیمن, والهند. والغرب. والتكرورء ولا حججت 
شربت من ماء زمزم. لأمور منها: أن أصل في الفقه إلى رتبة الشیخ سراج الدین البلقيني. 
وفي الحدیث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. 

وأفتيت في مستهل سنة إحدى وسبعین» وعقدت إملاء الحدیث من مستهل سنة اثنين 
وسبعین» ورزقت التبحر في سبعة علوم: التفسیر والحدیث والفقه والنحو والعاني» والبیان 
والبديع؛ على طريقة العرب والبلفاء, لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة. والذي آعتقده أن 
الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة, سوی الفقه والنقول التي اطلعت علیها فیهاء لم یصل 
الیه ولا وقف عليه آحد من آشياخي, فضلاً عمن هو دونهم. وأما الفقه. فلا آقول ذلك فیه, بل 
شيخي فيه آوسع نظراًء وأطول باعاًء ودون هذه السبعة في العرفة» أصول الفقه, والجدل, 
والتصریف, ودونها الانشاء والترسل والفرانض» ودونها القراآت. ولم آخذها عن شیخ. ودونها 
الطب وآما علم الحساب» فهو أعسر شي, علي» وأبعده عن ذهني, وإذا نظرت في مسالة 
تتعلق به, فكأنما آحاول جبلاً آحمله, وقد کملت عندي الآن آلات الجهاد بحمد الله تعالی. 

أقول ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالی, لا فخراًء وأي شيء في الدنیا حتی يطلب تحصیلها في 
الفخر, وقد أزف الرحیل, وبدا الشیب. وذهب آطیب العمر. ولو شنت أن أكتب في کل مسالة 
مصنفاًء باقوالها وادلتها النقلية والقياسيةء ومدارکها ونقوضها وأجوبتهاء والوازنة بين 
اخدلاف المذافك فقا لقدرت علق ذلك من فتضيل الله لأ يحوي ولا قوت قلا بحول ول فة 
إلا بالله. وما شاء الله, لا قوة إلا بالله. ١ ١‏ 

وقد كنت في مبادي الطلب. قرأت شيئاً في علم النطق, ثم ألقى الله كراهته في قلبي, 
وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحریمه. فتركته لذلك. فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث. 
الذي هو أشرف العلوم. وأما مشايخي في الرواية سماعاً واجازة. فكثيراً ما آوردتهم في 
المعجم الذي جمعتهم فيه» وعدتهم نحو مئة وخمسين» ولم أكثر من سماع الرواية» لاشتغالي 
بما هم أهم» وهو قراءة الدراية". 
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ثم يذكر مصنفاته حسب الوضوعات. وسيرد الكلام عليها©. 

عاش السيوطى حياة حافلة بالنشاط العلمى والاجتماعی» وقد شغل مناصب جليلة. وقامت 
پینه وبین منانسیه خصومات, ودرس على کثرة من شیوخ عصره, كما أخذ الحديث عن نساء 
فضلیات. وقد مر في ترجمته لنفسه أنه نشا يتيماًء وکفله كمال الدین ابن آبي الهمام» الذي 
كان وصیاً علیه, فتعهده بالرعاية والتعلیم. ٠‏ ومن ذلك أنه حفظ القرآن وهو دون الثامنة من 
عمره. وحفظ كثيراً من التون والکتب. في الفقه والنحو واللغة وغیرها من الفنون» وأتاحت كثرة 
الأسفار للسيوطي أن يأخذ عن مشایخ من مصر والشام والحجاز. بلغ عددهم كما بذگر 
لسيوطي ست مئة نفس, وقد آجازه أکثرهم. یقول: "وأجاز لي خلق من الدیار الصرية 
والحجاز وحلب. وقد جمعت معجماً في أسماء من سمعت عليه أو آجازني, أو آنشدني شعراً 
فیلغوا ست مئة نفس؛ ومن شیوخه الذین أخذ عنهم ولازمهم مدة طویلة: شهاب الدین 
الشارمساحيء وشرف الدين, الناوي. وسحيي الدین الكافيجي, وجلال الدين الحلي, وعلم 
الدين البلقيني, وتقي الدین الشمتي. > وعبد القادر بن أبي القاسم الأنصاري السعدي» وغيرهم, 
آما النساء اللواتي سمع منهن وأخذ عنهن الحدیث. فیذکر منهن: آم الهنا المصرية بنت 





نه من ال ولسف 





(2) حسن الحاضرة 157-155/1؛ ط مطبعة الوسوعات, مصرء و 337-335/1؛ تحقیق محمد أبى الفضل ابراهیم. 
ط دار إحياء الكتب العريية. القاهرة 1967م. وانظر ترجمة السيوطي في: : الضوء اللامع ۳7 بدائم الزهور 83/4 
مفاكهة الخلان 302-301/1: ترجمة السيوطي, شمس الدين محمد الداودي, مخطوطة توبنجن رقم 10134 » النور 
السافر ص 54. الكواكب السائرة ۰228/1 شذرات الذهب 53/8 البدر الطالع 333/1: فهرس الفهارس والأثبات 
2 تاريخ الأدب الجفرافي» كراشكوفسكي 488/2 المؤرخون في مصر القرن التاسع الهجري ص 56, مؤرخو 
فحن الإسلامية سن 142 

وممن ألف عن السيوطي أو عن جانب من علمه: قير الامام السيوطي وتحفیق موضهةه: أحمد تيمور, القاهرة 7م 
أدب السيوطيء دراسة نقديةء قرشي عباس دندراويء القاهرة 1974م السيوطي النحوي» عدنان سلمان, بغداد 
6م جلال الدین السيوطي» بحوث ألقيت في ندوة الجلس الأعلی لرعاية الفنون والآداب والعلوم امه 
القاهرة 1976م. جلال الدين السيوطي, مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية. مصطفى الشکعة, القاهرة 1981م. مكتبة 
الجلال السيوطيء أحمد الشرقاوي [قبال, الرباط 1977م جلال الدين السيوطي, منهجه واراژه الكلامية, محمد جلال 
شرف. بيروت 1981 دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودهاء أحمد الخازن ومحمد الشيباني, الكوتي 1983 
جلال الدين السيوطي وفن القامات. السيد علي حسن, مجلة كلية الآداب» سوهاج 1983م: شرح مقامات جلال الدين 
السيوطي, سمير الدروبي بيروت 1989م. جلال الدين السيوطي, عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي, 
طاهر سليمان حمودة, القاهرة 1989م: جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية. عبد العال سالم مکرم. 
بيروت 1989م: السيوطي وجهوه في علوم القرآن. عبد الحليم هاشم الشریف. القاهرة 1991م: فن القدمة بين البديع 
والحريري والسيوطي, أحمد أمين مصطفی, القاهرة 1991م ترجمة الشعراني لشيخه السيوطي؛ تحقيق سمير 
۱ الدروبي» ٠‏ مجلة جامعة مؤتة 93م حياة جلال الدين السيوطي مع العلم من المهد إلى اللحد: ٠‏ سعدي أبى جيب» دمشق 
3م عناية السيوطي بالتراث الاندلسي, ٠‏ صلاح جرار» مجلة مؤتة 1995م. آشعار آندلسية ومغربية مستخرجة من 
كتاب اا ولمحاورات للسيوطي, , فایزالقيسي, عمان 1999م, السيوطي ورسالته: فهرست مزلفاتي (العلوم 
001 وغیر هؤلاء ممن فاتنا الإطلاع علیه, هذا فضلاً عن الدراسات التي کتبت في 33 كتب تول التي 
کتبها الحققون. وهي كثيرة. 

(3) التحدث بنعمة الله ص 43. 
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القاضی ناصر الدين محمد البدرانى» وعائشة دنت عيد الهادي. وزيئب بنت الحافظ عبد 
الرحیم العراقي» وأم الفضل بنت محمد القدسي وأم هاني بنت الهوريني, وغیرهن(). 

وقد أجيز سيوس O E E‏ وید نجمه في ا SS‏ 
الشاعر ا عمر بن 8 وأسهم Fi‏ في هذا النزاع منحازا لابن الفارض؛ 
وعلى أثر ذلك لقيت مؤلفات السيوطي رواجأ كبيرأًء حتى إنها دخلت بلاد المغرب على يد ابن 
المجحود الصراتي. ووصلت كذلك إلى بلاد الروم والشام والحجاز وغيره/9): وفی سنة 877ه 
تصدر لتدريس الحديث في المدرسة الشیخونیق(0. 

يقول السيوطي إنه في سنة ۵888 بلغ رتبة الاجتهاد(*) ثم عين في مشيخة الخانقاه 
" البيبرسية سنة ۵891( وکثر خصوم یب علت مكانته وذاع صیته» وكان أشد 
السخاوي). و ۰ وهي مقامة شدیدة و قاسية, من السخاوي وکتابه في التاریخ. ولم يبق له 
غلا ولا قدراًء ومما قاله في وصف خصمه: یا آریاب النهی والآلباب, وأصحاب العارف 
والآداب 2 ما ترون في رجل ألف تاريخاً جمع فيه أكابر وأعياناًء ونصبه لأكل لحومهم خواناً؟ 
ملاه بذكر المساوئ وثلب الاعراض, وفوق فيه سهاماً على قدر أغراضه والأعراض هي 
الأغراض» جعل لحم المسلمين من جملة طعامه وآدامه. واستغرق في أكلها أوقات فطره 
وصیامه, ولم يفرق فيه بين جليل وحقيرء ولا بين مأمور وآمیرء ولا بين مرؤوس ورئیس, ولا بين 
رخیص القدر وغال نفیس» . وامتد حنی إلى العلماء الأعلام, وقضاة الفضاة ومشایخ الاسلام. 
وأرياب هی و وف على 3۸ جف قور باع فى سنوی العلم بقطمین: لا نسیه 
في الأنساب عالء ولا حسبه إذا قومت الأحساب غالء ولا يزداد إلا جهلاً على كر الأيام وممر 
الليالی (00. 


وعلی هذا النوال يمضي السيوطي في هجاء السخاوي والنیل منه, وکان السخاوي شديداً 
مولفاته, والاغارة على کتب المكتبة الحمودية, واغتضاب الکتب القديمة التي لا عهد 


(4) حسن الحاضرة ۰338/1 وجلال الدین السيوطي لصطفی الشکعة ص 23-15, 27-37. 
(5) التحدث بنعمة الله ص 59-88. 

(6) التحدث بنعمة الله ص 159-155 . 

(7) السابق ص 90 ويدائع الزهور 82/3 وشرح مقامات جلال الدین السيوطي 33/1. 

(8) صون النطق ص 1. ۱ 

(9) بدائع الزهور 228/3. 

(10) شرح مقامات السيوطي 933/2. 
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للمعاصرين بهاء وكان من خصوم السيوطي الأشداء فضلاً عن السخاوي كل من: أحمد بن 
الحسين بن العليف» والبرهان ابن الكركيء وأحمد بن محمد القسطلاني» والشمس الجوجري» 
والشمس الباني» وقد أفرد السيوطي لبعض خصومه مقامة أو رسالة في الرد عليه وهجائه 
أقسى هجاءء فالف عن ابن الكركي مقامة باسم: (الدوران الفلكي على ابن الكركي)!11), وفي 
رسائله ومقاماته نجد ردوده على خصومه وإن لم يذكر في بعضها أسماءهم» من ذلك مقامة 
باسم: (طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة). ورسالة باسم: (القول المجمل في الرد 
على الهمل)» وغير ذلك. وكان ممن وقف ينافح عن السيوطي وينصره تلميذه ابن إياس 
(المتوفى سنة 930ه)ء وجاء بعد ثلاثة قرون محمد بن علي الشوکانی (المتوفى سنة 1250ه) 
وجاهه. وزاد حسد حساده وخصومه حصومه. حن عهد إليه الخلیفه التوکل على الله عيد 
القضاة. وقالوا: لیس للخليفة مع وجود السلطان حل ولا ربطء ولا ولاية ولا عزل, ولکن 
الخليفة استخف بالسلطان لکونه حدیث السن... فلما قامت الدائرة على الخلیفة» رجع عن 
دلك» وبعث أخذ العهد الذي کتبه للشيخ جلال الدین السیوطی...وکادت أن تکون فتنه بسیب 
لك (03). 

وفى سنة 3ه ثار عليه صوفية الخانقاه الييبرسية, وکادوا آن بفتلود. فقد حملوه 
بأثوابه ورموه في الفسقية"ء وفي سنة 906ه غضب عليه السلطان العادل طومان باي, 
وراد أن بفتك به, فتواری السيوطي» وبفي متوارياً مئة يوم وهي مدة سلطنة طومان باي(15). 

وفي غمرة هذه الأحداث؛ واشتداد هجمة الخصوم والحساد. فرر السيوطي أن يعتزل 
التدريس والافتاء» ويلزم بيته للتأليف والعبادة» وكتب في ذلك المقامة اللؤلؤية التي يبين فيها 
سبب اعتزاله. والسيوطي يؤرخ لنفسه في کتبه» ويسجل كل حدث ينزل به آو يقرره هو. سجل 
جل هذه الأمور في كتبه ورسائل ومقاماته, نقرأ ذلك في: (القامة المزهرية السماة بالنجح إلى 
الصحل)(16» يقول فيها: انه تصدى للافتاء سبع عشرة سنة» وبقی فى الإفتاء والتدريس إلى 








(11) شرح مقامات السيوطي 371/1. 

(12) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 333/1. 

(13) بدائع الزهور 339/3. 

(14) بدائع الزهور 388/3. الفسقية: حوض من الرخام ونحوه. مستدير غالباًء تمج الماء فيه نافورةء ويكون في 
القصور والحدائق والميادين» جمه فساقي. (المعجم الوسيط: فسق). 

(15) بدائع الزهور 471/3, 4/5-6. 

(16) شرح مقامات السيوطي 1041/2. 
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ترك الإفتاء والتدریس)» وفى مقامة: (الاستنصار بالواحد القهار)(17)» يذكر: أنه قاسى كثيراً 
من تصديه للفتوی, وناله بسبب ذلك ما يكون له عذر في ترك الإفتاء. وكذلك في مقدمة كتابه 
تنوير الحوالك أما في: (المقامة اللؤلؤية)(ء فيزيد الأمر إيضاحاًء ويذكر لذلك أسباباًء ويقدم 
معاذير كثيرةء مبيناً اختلال الموازين في ذلك الزمانء وغلبة الجهال والسفهاء على أهل العلم 
والتقى» يقول بنبرة غاضبة حزينة: "يا معشر الأحباب الصلحاء وألي الاگیاب التصنيهاء: :ومن 
لاح له آمر فلام عليه ولحاء إلى كم تكثرون علي الکلام» وتكبرون لدي اللام...الیس هذا زمان 
الحدون: الحنائن ف کقانن على الجحمز؟ راا ةما أنذر ت اتسوا فشتخت نه الأحادينة 
والنقول لكل سؤولء من آيات وعلامات ما كانت تقع فيما مضى منامات» ويود كل لبيب لو أنه 
عند المنى مات. وما من آية إلا وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. بأن يلزم العالم عندها 
خاصة نفسه» ويجلس في بيته ويسكت» ويدع العوام من ذلك الشح الطاع» ودنيا مؤثرةء وهوى 
له ذو أتباع» وإعجاب كل ذي رأي برآیه. وذلك عين الابتداع» قد مرجت الأمانات والعهود» وكثر 
لقانلون بالزور والشهود. وجم الاختلاف, وقل تارفن کی الصنادة: وقصدق الكادى 
المائقء وخون الأمين وآتمن الخائن ومن یمین . . وتعلم المتعلم لغير العمل وكان التفقه للدنيا 
وليس له في الآخرة آمل. وأهين الکبیر» وقدم عليه الصغيرء ورفعت الأشرار» ووضعت الأخيار, 
فلا يتبع العليم, ولا يستحى من الحليم .. ". وهكذا يمضي السيوطي في بیان ما الت إليه آمور 
الناس, والسوء الذي عم وطمء ويجد لكل ذلك مبرراً لترك التدريس والعزلة ولزوم البیوت. 
يقول: "فلنجلس في البیوت. ولنلزم السكوت. وق الله في خاصة أنفسناء ولندع عامة الأمور 
إلى أن نحل برمسنا"ء ولم يكن السيوطي في هذا القرار مبتدعاً. بل سبقه إلى ذلك جلة من 
العلماء. وهو يقتدي بالفضلاء من الأوائل» يقول: "وکم من عالم قبلي قد قبل هذه الوصية. إذ 
زا فا ليس له به قبل وترك الإقراء والافتاء. وأقبل على خاصة نفسه واعمل, وقد اقتديت 
بهم ونعم القتوقه ا بالحديث الذي هو لكل مؤمن أسوة: طالما قطعت نهاري في 
التدریس والافتاء. واستغرقت آوقاتي في نفع الناس, وقتاً فوقتاًء ولم اسلم على ذلکم من 
يوليني آذی ومقتأء ويرميني کذباً وبهتاً (*1), والقامة طويلة ونفيسة سجل فیها ما كان یعانیه 
من آهل زمانه من حسد وجور وأذى» وآمور دعته إلى لزوم العزلة وترك مخالطة الناس. 

لقد اعتزل السيوطي الناس, واعتزل مجالس السلطان أيضاًء وترفع عن قبول هدایا 
السلاطین. ومما یروی أن السلطان الغوريء وکان ذا ثقافة عالية ومشاركة في الشعر والأدب 
والتاریخ, وله مجالس مشهورة عرفت بمجالس الغوري, وقد حاول السلطان أن یقرب 
السيوطي لیه» وأن یسترضیه مما لحق به من آذی في عهد سلفه» ولکن السيوطي آثر العزلة 


(17) شرح مقامات السيوطي 225/1. 
(18) السابق 996/2 
(19) شرح مقامات السيوطي 996-1001/2. 
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والبعد عن مجالس السلاطین» وكذلك الاعتذار عن قبول هدایاهم» فقد أرسل إليه السلطان 
الغوري هديةء هي آلف دينار وخصي, فرد الال. وقال لرسول السلطان: "لا تعد تأتينا قط 
بهديةء فان الله تعالی آغنانا عن مثل ذلك وأما الخصي فقد آعتقه السيوطي وجعله خادماً 
في الحجرة النبوية الشريفة, وقد عزز السيطوي موقفه هذا بان کتب رسالته: (ما رواه 
الأساطين في عدم التردد على السلاطین)» وقد رویت باسم آخر هو: (رواية الاساطین في عدم 
المجيء إلى السلاطین)» وروی نجم الدين الغزي أنه نظمها في منظومة لطيفة وأضاف إليها 
بعض الزيادات(21» وهكذا تتسم حياة السيوطي بالعلم والفقه والترفع عن موائد الحكام 
وعطايا السلاطين. 

وفي سنة 911ه ودع اسو الدنياء بعد أن عاش فيها حياة عريضة خصبة حافلة 
بالنشاط والعطاء والعملء وفارق الدنيا عن اثنين وستين عاماًء وهو في أوج اكتماله العلمي, 
وازدهاره الثقافي والاجتماعيء ويقول الغزي في وفاته: "وكان له مشهد عظیم. ودفن في حوش 
قوصون خارج باب القرافة» وصلى عليه غائبة بدمشق بالجامع الأموي" (22) 





(20) بدائع الزهور 396/2 وجلال الدين السيوطيء لمصطفى الشكعة ص 109-108 . 
(21) الكواكب السائرة 228/1. 
(22) الکواکب السائرة 21/1« وینظر: قير السيوطي» وتحقیق موضعه. لا حمد تیمور ص 2-66 . 
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مولفات السيوطي 

السيوطي عالم موسوعي» کثیر التألیف. غزیر الانتاج» آلف في کل فن, واختلف من 
آحصوا مولفاته في عدد هذه المؤلفات» وهي بطبيعة الحال تتفاوت بين الجلدات الکبيرة. 
والرسائل الصغيرة, في موضوعات الثقافة العربية والاسلامية. فقد آلف في علوم القرآن. 
والتفسيرء والحدیث النبوي وعلومه. والفقه. واللغة وعلومهاء والبیان والبدیع. والتاریخ 
والتراجم والطبقات. والادب وتاريخه, والتصوف, وتحریم علم النطق, والطب. وغیرها من 
العلوم والفنون. 

وقد ذکر السیوطی مژلفاته فى كتابينء الأول: (التحدث بنعمة الله), وذکر من کتبه 530 
مؤلفاً. ثم في کتابه (حسن الحاضرة) حیث ترجم لنفسه. قال: "وبلغت مؤلفاتي إلى الآن 
ثلاث مئة کتاب سوی ما غسلته ورجعت عنه"©)., والعروف أن السیوطی ألف کتابه التحدث 
بنعمة الله قبل کتابه حسن الحاضرة. فکیف تکون مؤلفاته في الأول 530 كتاباًء ثم بعد ذلك 
في حسن الحاضرة ینزل العدد إلى النصف 300 کتاب. هل هناك خطأ في العدد وهو 600؟ 
وکتب الناسخ 300؟ آم أن ما غسله بلغ نصف مولفاته, وهذا ما لا یعقل, وبين تاليف الکتابین 
مدة طويلةء لابد أنه آلف خلالها کتباً كثيرة: ومما یعزز هذا الفرض أن السیوطی ذکر فى 
(فهرست مولفاته)» الذى کتبه بعد حسن الحاضرة 538 موفأً؛ وقسم هذه الژلفات إلى 
موضوعات هي: 

فى التفسیر: 73 کتاباًء وفی الحدیث 52 كتاباً. وفی الصطلم 32 کتاباًء وفی الفقه 71 
كتاباً. وفی أصول الفقه والدین والتصوف 20 كتاباًء وفى اللفة والنحو والتصریف 66 كتاباًء 
وفي العاني والبديع 6 كتب» وفي الکتب الجامعة 8 کتپ, وفي الطبقات 30 کتاب 

واسترعت کتب السيوطي اهتمام العلماء في عصره وما بعده, فأحصوهاء فنجد أن کتبه قد 
نیقت على الخمس مئة كما يذكر الغزي في الکواکب السائرة)ء وابن العماد في شذرات 
الذهب!. وارصل العدد إلى ست مئة مؤلف كل من ابن ایاس٩)وابن‏ طولون("). 
والعيدروسي©. 


(1) التحدث بنعمة الله ص 136-105. 
(2) خسن الحاضرة 338/1. 

(3) فهرس الفهارس 359/2. 

(4) الكواكب السائرة 228/1. 

(5) شذرات الذهب 53/8. 

(6) بدائع الزهور 83/4. 

(7) مفاكهة الخلان 302-301/1. 
(8) النور السافر ص 55. 


الشرقاوي للسيوطي 725 موّلفاً”» ويؤخذ على الباحث أنه أهمل كتابي السيوطي: (التحدث 
مخطوطات السيوطي 981 عنواناً(10), وآخر من أحصى للسيوطي من المعاصرين هو إياد خالد 
الطباع في كتابه (الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيء معلمة العلوم الاسلامیة)(01), إذ جاء 

الكتب المطبوعة: 331 عنواناً. 

الكتب التى مازالت مخطوطة 431 عنواناً. 

الكتب المفقودة أو المجهولة المكان:, 432 عنواناً. 

وفي هذه الكتب المؤلفات الكبيرة التي تكون مجلدات. وفيها الرسائل الصغيرة التي قد 
تكون ورقات»› وقد امتاز السيوطي بكثرة التالیف. وننوع الفنون والوضوعات. وحسن العرض 
والتبويب» مما استرعى انتباه القدامى والمحدثين, فأشادوا بفضله وجوده مؤلفاته, فقد أشاد 
به التّري بقوله: (إنه إمام الدنیا)(2, ووصفه الشوكاني: (بالامام الكبير صاحب 
التصانيف)13» وأشاد بفضله ويكتبه مجموعة من العلماء منهم: ابن ایاس(14)» وابن 
العماد(*1), وعبد الحى الكتانو42, أما المؤلفون العاصرون من الستشرقن» فقد آشاد 
بمولفاته جمهرة كبيرة نذکر منهم: كراتشكوفسكي الذي یقول عنه: (أكثر المؤلفين قرباً إلى 
عامة)(17). ویعبر نیکلسون عن إعجابه بالسیوطی ومولفاته بقوله: (لو سئلنا أن نختار شخصاً 
واحدأ یعکس في ذاته الاتجاهات الأدبية للعصر الاسكندري في الحضارة العربية بشکل تام 
قدر الستطاع, لوقع اختیارنا على جلال الدین السیوطی)(18). 

وهذا التراث الضخم في شتی العلوم والفنون هو جهد رجل فرد. عالم فذ» نذر نفسه للعلم, 
وأخلص له, فوففه الله سبحانه, وهداه إلى الطریق القویم. 


(9) مكتبة الجلال السيوطي ص 7. 

(10) الكويت 1983. 

(11) طبع دار القلم. دمشق 1996 . 

(12) أزهار الرياض 56/3. 

(13) البدر الطالع 1/328. 

(14) بدائع الزهور 83/4. 

(15) شذرات الذهب ۵3/8. 

(16) فهرس الفهارس 359/2. 

(17) تاريخ الأدب الجغرافي 488/2. 

(18) تاريخ الأدب العباسيء الترجمة العريية ص 278. 
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إن عصر السيوطي هو العصر المغوليء الذي شهد تفتت البلاد الإسلاميةء وخراب المدنء 
وسقوط الحضارةء وقد بدأ هذأ التفتت والانحدار قبل سقوط بغداد ثم ازداد ذلك بعد سقوط 
بغداد على أيدي المغول سنة 656ه» حتى دخول العثمانيين مصر سنة 923ه» وفي هذه 
الفترة التي بلغت القرنين والنصف., ساد حكم المغول البلاد الإسلامية من الهند شرقاًء إلى 
بلاد الشام غرياً. وقد رافق ذلك محنة آخری» هي خروج المسلمين من الأندلس سنة 897ه, 
وإحراق الكتب العربية» فقد أمر الكردينال (زیمتس) بإحراق مكتبة غرناطة» وذهب في هذا 
الحريق أكثر من ثمانين آلف مجلدء من كتب التراث الاسلامي» وكان لهذا البلاء صدى في 
نفوس العلماء. بان دعاهم حرصهم على تراث الامة» أن اتجهوا إلى التالیف الموسوعيء والنقل 
عن الكتب ليحفظوا هذا التراث من الضیاع. وليقدموا الفكر الاسلامي في تضاعيف كتبهم, . 
تراث الأمة في: التاریخ. والادب والتراجم. والمعجمات, وكان صفوة من هؤلاء العلماء في هذه 
- ابن عساكر(ت 571ه) في: تاريخ دمشق, ويقع في 40 مجلداً كبيراً. 
- ابن الجوزي (ت 597ه) في: النتظم في تاريخ الأمم. طبع منه ستة أجزاءء وألف ابن 
۱ لجوزي نحى 300 كتاب. 
- ابن الأثيرء عز الدین الشيباني (ت 630ه) في: الکامل في التاريخ؛ 14 مجلداً ط لیدن» و 
2 مجلداً ط مصر. وله أسد الغابة فى معرفة الصحابة فى 5 مجلدات 
مجلدات کپار. 
- ابن آبی أصبيعة (ت 668ه) فی: طبقات الأطباء. 
- ابن الطقطقی (ت 702ه) فی: الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية. 
- ابن منظور (ت 711ه) في: لسان العرب. في 20 مجلداًء واختصر الحیوان, وتاریخ 
- النويري (ت 732ه) في: نهاية الأرب في 30 مجلدأًء طبع منه ثمانية عشر جزماً. 
- أبى الفداء (ت 732ه) في: الختصر في آخبار البشر. 
- آبو حيان الغرناطي الأندلسي (ت 745ه). له کتب كثيرة في اللغة والتفسیر والطبقات. 
- الذهبي (ت 748ه) في: تاريخ الإسلام في 12 مجلداً. ۱ 
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- ابن فضل الله العمري (ت لماي في: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء في 27 
مجلداً. 

- ابن ا الجوزية 3 1ه) في: تدر الموقعينء وزاد المعاد, دار السعادة. 
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- صلاح الدین الصفدي (ت 764ه) في: الوافي بالوفیات في 30 مجلداً. 

- ابن خلدون (808ه) في: مقدمته؛ و 50 

- الفيروز أبادي (ت 817ه) في القاموس المحيط. 

- ابن جماعة (ت 819 ه) بلغت مؤلفاته الألف كتابء فيما يقال. 

- القلقشندي (ت 821ه)» في: صبح الأعشى. 

- المقريزي (ت 845ه) في: المواعظ والاعتبار بذكر الخططك والآثارء والسلوك في معرفة 
الملوك, وإمتاع الأسماع. 

- ابن حجر العسقلاني (ت 852ه) في: الدرر الكامنة 5 مجلدات» وتهذيب التهذيب 12 
مجلداً. والإصابة في تمييز الصحابة 9 مجلدات. 

- ابن تغري بردي (ت 874ه) في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 16 مجلداً. 

- السخاوي (ت 902ه) في: الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع 12 مجلداً وله نحو 

3 السيوطي (ت 911ه) في مؤلفاته الكثيرة التي زادت على الألف كتاب كما مر في بعض 
الروايات. 
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كتاب الزيادات على الحاضرات 
وهو الذيل على المحاضرات والمحاورات 


كتاب الحاضرات من كتب الاختيارات للنوادر والطرائف والفوائد النثرية والشعرية؛ وما 
کان یحدث في مجالس الخلفاء والاسراء والولاة والقضاة والوعاظ والشعراء والرواة من 
أحاديث وخطب وآشعار وحکم وآمثال ونوادر من کلام البلغاء من العرب والاعراب» وکذلك من 
بلغاء الأمم الأخرى من فرس وروم ویونان وهنود . 

رقف حوی | الکتاب ها كان یخذاول قن مجالس الخلفاء من اعات واكم وامقال 
وخطب وآشعار وطرائف, وإذا ما آنعمنا النظر في فهرس الوضوعات نجد آخباراً كثيرة 
مصدرها مجالس الخلفاء الراشدین والامویین والعباسیین» وتکثر في هذه الجالس الاخبار 
والأحداث الحزنة والرامية. كما تكثر الأخبار والأحداث الطريفة والفوائد الشعرية واللفوية 
وأحاديث عن الوعظ والحكمة والسماحه والکرم» وأحاديث الرواة مع الخلفاء. ومن هولاء 
الخلفاء الذین تکثر عنهم ومنهم الروایات والاشعار والأخبار: معاوية بن آبي سفیان» وعبد 
اللك بن مروان» وعمر بن عبد العزیز» وآبو جعفر النصور. وهارون الرشید. والمأمون, 
والتوکل» وغیرهم. 

وتتصل كذلك الروایات والاخبار في مجالس الولاة من امثال: الحجاج. وطاهر بن الحسین, 
وأبي مسلم الخراساني وآبي دلف العجلي» وعبد الله بن طاهرء وغیرهم. ویتردد ذکر الشعراء 
تاره رش زین ف الكسباء: وااو اااي وو ارت تج 
رباح» ومسلم بن الولید. والعباس بن الاحنف وأبو نواس» وپشار بن برد. وحماد عجرد, وابن 
العتز, وابی العیناء. وابو العتاهية, وایر تمام» والعماني؛ واليكالي. 

وتکثر في الشعر موضوعات عن: الخیال, والتشبیهات والسفر. والفراق» والبكاء» وجمال 
پا وت او والشدرة:,ورمتك لها سار زان راتان ولگ وا وتان 
وغير ذلك» وفي هذه الاشعار شعر لم يرد في دواوین الشعراء الشهورین. بالإضافة إلى 
قضایا نقدية ومواقف لفوية تتعلق باللحن وما إليه. 

وترد آخبار طريفة ونادرة عن حياة آبي جعفر النصور قبل ولايته ويعدهاء ونوادر من حزمه 
وبخله وقتله لابي مسلم الخراساتي: ویلمع ذکر الأصمعي في مجالس الخفاه: كنا یلمع ذکر 
الجواري وآخبارهن ونوادرهن. 

وفي الکتاب روایات وآحداث تتعلق بالصالحین من الصحابة والتابعین من مثل: الحسن بن 
علي بن آبي طالب. وعبد الله بن عباس» وآنس بن مالك. والحسن البصري» وسعید بن جبیر 
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ويتخلله آيات وأحاديث. 

ولم يخل الكتاب من القامات لبديع الهمذاني» وكذلك من غرائب القصص والأعاجيب 
المطولة التي يشك بحدوثها في ذلك الزمان وقد نقلها من كتاب ذم الهوى لابن الجوزي. 

وموضوعات الكتاب على الجملة خزانة علم وآدب وروابات شعرية وأحداث تاريخية 
ومواقف للفقهاء والقضاة والعلماء مع الخلفاء والولاة, ويجمع ذلك كله موضوع المحاضرات 
والمحاورات. 

وكان فن المحاضرات والمحاورات قد ازدهر بداً قبل عصر السيوطي وازدهر في زمانه 
ويقى بعده إلى العصور المتأخرة والحاضرة: وقد أفضنا القول فى معنى المحاضرة ومن ألف 
فيها في كتاب السيوطي الأصل (المحاضرات والحاورات)(, ونذكر هنا إلمامة موجزة عن 
ذلك:(2) 
معنى المحاضرة 

المحاضرة في الوضع اللفوي: الجالدة. وهو أن يغالبك على حقك فيغلبك علیه. ويذهب بهء 
قال الليث: الحاضرة أن يحاضرك إنسان بحقك فيذهب به» مغالية أو مکابرة» وحاضرته: 
جاثيته عند السلطان, وهو كالمغالبة والکاثرة (7), والحادثة» تقول حاضر القوم: جالسهم 
وحادثهم بما یحضره, ومنه: فلان حسن الحاضرة. وألقى عليهم محاضرة). 

والمحاضرة: صنف من أصناف العلوم الأدبية, وقد قسم الزمخشري العلوم إلى اثني عشر 
صنفاً. الحاضرات أحد أصنافهاء والأصناف هي: علم متن اللغةء وعلم الأبنيةء وعلم 
الاشتقاق, وعلم الاعراب» وعلم المعاني» وعلم البيان» وعلم العروضء وعلم القوافيء وإنشاء 
النثر» وقرض الشعرء وعلم الكتابةء وعلم الحاضرات( وينقل السيوطي عن بعض المؤلفين 
قوله: 'ومراده بالحاضرات. ما تحاضر به صاحبك من نظم أو نثرء أو حديث أو نادرة أو مثل 
ساثر ۳( ویوضصح طاش كبري زاده (ت 003 المراد بالمحاضرة فيقول: 

إن علم الحاضرة هو استعمال کلام البلفاء في آثناء الکلام في محل مناسب له على طريق 
الحكاية. وان ذلك العلم يراد به تكوين ملكة يراد بها الاحتراز من الوقوع فى الخطأ عند نقل 


(1) صدر بتحقيقنا عن دار الغرب الاسلامي, بيروت 2003م. 

(2) راجع معنى المحاضرة وما ألف فيها: كتاب المحاضرات والمحاورات ص 26-18. 
(3) اللسان والقاموس المحيط: حضر. 

(4) المعجم الوسيط: حضر. 

(5) القسطاس في علم العروض للزمخشري ص 16-15: المحاضرات للسيوطي ص 51. 
(6) المحاضرات والمحاورات ص 31. 
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الکلام عن الآخرين» على ما يقتضيه مقام التخاطب, من جهة معانیه الاصلیة. ومن جهة 
خصوص ذلك الترکیب نفسه(). 

يتضح من الأقوال السابقة أن الراد بالحاضرات والحاورات هو ما تتضمنه الجامیم 
الادبية من مختار النظوم والنثور الذي يشتمل على الثقافة العربية والاسلامية» في مفهومها 
العام الشامل ویصدق هنا مفهوم الأدب عند القدماء الذي آوضحه ابن خلدون في کلمته 
السائرة: "الأخذ من کل علم بطرف"(*» ویرید بذلك: "الاجادة في فني النظوم والنثور. على 
آسالیب العرب ومناحیهم» فیجمعون لذلك من کلام العرب ما عساه تحصل به الكلمة» من شعر 
عالي الطبقة. وسجم متساو في الاجادة. ومسائل من اللغة والنحوء مبثوثة آثناء ذلك متفرقة, 
يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربيةء مع ذکر بعض من آیام العرب» یفهم به 
ما یقع في آشعارهم منهاء وکذلك ذکر الهم من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة والقصود 
بذلك كله أن لا یخفی على الناظر فيه شيء من کلام العرب وأسالیبهم ومناحي بلاغتهم إذا 
تصفحه(۵. 

ومما سبق نجد أن مفهوم الحاضرات يعني: ما يختاره المؤلف من ثمار العلوم والعارف 
من لدن السابقین» وفق ذوقه واختیاره, وكثيراً ما يهدف الصنف إلى الغاية التعليمية والتربية 
الخلقية, والتماس العبرة من تجارب السابقن» وما إلى ذلك.' 

من ألف في الحاضرات والحاورات وما آشبهها: 

کتاب الحاضرات من کتب الاختیارات والنوادر والطرائف» والفوائد النثرية والشعرية» وقد 
سبق السيوطي إلى هذا الضرب من التالیف كثرةٌ من المؤلفين» على اختلاف آسالیبهم 
ومناهجهم وتبویبهم. ولكنهم جميعاً يلتقون عند فكرة المحاضرات والحاورات» والسامرات 
والاختیارات» وتتضمن كتبهم مختارات من الأحاديث والقصص والنوادرء والمقامات والطرائف 
والفوائد اللغوية» والأدبية والتاريخية. ونماذج من الشعر على سبيل الاستشهاد. وما إلى ذلك 
من فنون التألیف, وهذه الكتب لا تقوم على منهج واحد في التبويب والتصنیف, وإذا ما 
عرضنا لبعض هذه الكتب فسنجد الطبيعة المشتركة لهذا الجنس من التصنيف الذي يميل كلما 
مر الزمان إلى التنوع والوسوعية» فمنذ منتصف القرن الثالث بدأ هذا الضرب من التألیف. 
ويمكن أن نتخذ كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة (ت 276ه) بداية» فهو وان كان فيه تبويب 
وتقسیم إلا أن منهجه يقوم على فكرة الاختيار والتنويع والاستطراد» ودفع السأم بالفكاهة 
والطرائف والنوادرء لدفع الوهن والملالة عن القاری أو السامع بعد الدرس الجاد. ويوجه كتابه 
لعامة الناس وليس لفريق دون آخرء ويبين ابن قتيبة منهجه في الكتابء فيقول: "ولم أرَ صواباً 


(7) مفتاح السعادة ص 209-208. 
(8) مقدمة ابن خلدون ص 476 ط دار الكتب العلمية. بيروت 2000م. 
(9) السابق ص 476-475. 
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أن يكون كتابي هذا وقفاً على طالب الدنیا دون طالب الآخرة, ولا على خواص الناس دون 
عوامهم؛ ولا على ملوکهم دون سوقتهم. فوفيت كل فریق قسمه» ووفرت عليه سهمه وآودعته 
طرفاً من محاسن كلام الزهاد في الدنيا وذكر فجائعها والزوال والانتقال .... ولم اله ٠‏ مع ذلك 
من نادرة طريفة وفطنة لطيفة. وكلمة معجبة, واخری مضحكة . اروت بذلك عن القارئ من 
كد الجد» وإتعاب الحق, فإن الأذن مجاجة, وللنفس حمضةء ثم یقول: "وسينتهي بك کتابن إلى 
باب الزاح والفكاهةء وما روي عن الاشراف والائمة فیهماء فإذا مر بك آیها التزمت حديث 
تستخفه أو تستحسنه؛ أو تعجب منه» أو تضحك له, فاعرف الذهب فيه وما آردنا منه00۳). 

ویمکن أن نصنف کتاب البصائر والذخاثر لأبي حیان التوهيدي (ت 400ه) في جملة کتب 
الحاضرات هذه. فهو يسير على نمط ابن قتيبة. عیون الأخبار» إذ یتضمن آلواناً من العرفة 
الادبية واللغوية والتاريخية والفلسفية والاخبارية» والحکمة والفكاهة والنوادر» وینص 
التوحيدي على أن کتابه کتاب مختارات ومنوعات, یقول: "وذلك بين عند تصفح ما تضمن هذا 
الكتاب» فإنك مع النشاط والحرص ستشرف على ریاض الأدب» وقرائح العقول» من لفظ 
مصون, وکلام شریف, ونثر مقبول» ونظم لطيف» ومثل سائر» وبلاغة مختارة. وخطبة محبرة. 
وأدب حلى, ومس دقيقة. 4 وج وب حاضر. ومعارضة واقعة» ودلیل صائب» وموعظة حسنة» 
قح نفد ؛ ونفرة ة مكنونةء ولْعة ثاقبة» ونصيحة كافيةء وإقناع مؤنس» ونادرة ملهية» وعقل 
ملفْح. وقول متَقح ...' (11), ویذکر التوحيدي أنه آفاد واقتبس من کتب الجاحظ وکتاب النوادر 
لابن الأعرابي؛ وا والكامل للمبرد. وعیون الأخبار لابن قتيبة» ومجالس ثعلب. والنظوم والنثور 
لطيفورء والأوراق للصولي وغيرهم,.12) وكل هذه الكتب تدخل في دائرة الحساضرات 
والحاورات. ۱ 

ومن الصنفات التي تدخل في باب الحاضرات والحاورات: کتاب زهر الآداب وثمر الألباب 
لابي إسحاق إبراهيم الحصري القيرواني (ت 453ه). واسم الکتاب يدل على مضمونه, فهو 
کتاب یشتمل على منتقیات من الشعر والنثرء فیها الطرائف والنوادر» والأخبار والآراء البلاغية 
والنقدية. وما إلى ذلك. یقول المؤلف في مقدمة الکتاب: وبعد؛ فهذا کتاب اخترت فيه قطعة 
كاملة من البلاغات» في الشعر والخبر» والفصول والفقر» مما حسن لفظه ومعناه» واستدل 
بفحواه على مغزاه, ولم يكن شارداً حوشیأً؛ ولا ساقطاً سوقياً .... وهو کتاب یتصرف الناظر 
فيه من نثره إلى شعره. ومطبوعه إلى مصنوعه, ومحاورته إلى مفاخرته. ومناقلته إلى 
مساجلته» وخطابه البهت إلى جوابه السکت. وتشبیهاته الصيبة إلى اختراعاته الغريبة, 
وأوصافها الباهرة إلى آمثاله السائرةء وجده العجب إلى هزله الطرب"» ویقر الژلف بانه ليس 


)11( البصائر والذخاثر 3-1 تحقیق وداد القاضي: ط دار ا بيروت ۵ 1984 . 
(12) السابق ص 5-3. 


كتاب الذيل على المحاضرات والحاورات جرحم ود 


له في هذا إلا حسن الاختيار: "ولیس لي في تأليفه من الافتخار» أكثر من حسن الاختيار, 
واختيار الرء قطعة من عقله. تدل على تخلفه أو فضله(03. 

ومن هذه الكتب التى يدل اسمها على محتواها كتاب: (محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء) للراغب حسين بن محمد الأصفهاني (ت 502ه) وقد جمع فيه من العلوم 
والعارف الإنسانية حشداً كبيراً. من ذلك: العلم والعقل والجهلء والأخلاقء والأبوة والبنوة. 
والمدح والذم» والهمم والجهدء والصناعات والمكاسبء والغنی والفقر والاستعطاء. والأطعمة 
والشرب والطيبء والديانات والموت؛ والسماء والأزمنة والأمكنة والحیوانات. وغير ذلك ويتناول 
هذه الوضوعات بأسلوب آدبي» يذكر ما قيل في كل فكرة من آيات وأحاديث» وشعر ومثل» 
وحكاية وطرفة ونادرة» مع استطرادات وانتقالات من موضوع إلى آخر. 

ومن هذا الضرب من التاليف كتاب: (المستطرف من كل فن مستظرف) لشهاب الدين محمد 
بن أحمد الأبشيهي الحلي (ت 850ه). واسم الكتاب ينبئ عن مضمونه, فهو يحوي كل طريف 
وظريف من الفنون والعارف, فتجد فيه التمثل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ويسوق 
الأخبار التاريخيةء مع سرد اللطائف والحكايات والنوادر والطُرّفء والمختارات الشعرية 
والنثرية» والأمثال والحکم» وما إلى ذلك. 

ويشير الأبشيهي إلى من سبقه من المؤلفين في هذا الضرب. والكتب التي نقل عنها ونسج 
على منوالهاء وأهمها العقد الفريد لابن عبد ربه» وربيع الأبرار للزمخشري» ويبين طريقته 
ومحتوى کتابه, فیقول: "آما بعد» فقد رأيت جماعة من ذوي الهمم. جمعوا أشياء كثيرة من 
الآداب والمواعظ والحکم» وبسطوا مجلدات في النوادر والأخبار والحكايات واللطائف ورقائق 
الشعرء والفوا في ذلك كتباً کثيرة. وتفرد كل منها بفرائد وفوائد لم تكن في غيره من الكتب 
مى :۲ 

ويبين طبيعة الكتاب ومن أفاد منهم ممن سبقوه: "فاستخرت الله تعالی» وجمعت من 
مجموعها هذا المجموع اللطیف, وجعلته مشتملاً على كل فن ظریف, وسميته (المستطرف من 
كل فن مستظرف)؛ واستدللت فيه بآيات كثيرة من القرآن العظیم. وأحاديث صحيحة من 
أحاديث النبي الکریم. وطرزته بحكايات حسنة عن الصالحين الأخيارء ونقلت فيه كثيراً مما 
أودعه الزمخشري في كتابه (ربيع الابرار)» وكثيراً مما نقله ابن عبد ريه في كتابه (العقد 
الفريد)ء ورجوت أن يجد مطالعه فيه كل ما يقصد ویرید . 

أما مادة الكتاب وما اقتبسه من الكتب السابقة» فيوضحها في قوله: وجمعت فيه لطائف 
وظرائف عديدة: من منتخبات الكتب النفيسة الفيدة» وأودعته من الأحاديث النبویة» والأمثال 





(13) زهر الآداب 36-33/1 تحقيق زكي مبارك ومحمد محيي الدين عبد الحمید, ط القاهرة 1929م. 
(14) الستطرف 11/1 ط دار إحياء التراث العربي» بيروت 1994م. 


24 ( حر حو كتاب الزيادات على المحاضرات 


الشعريةء والألفاظ اللغوية. والحكايات الجديةء والنوادر الهزلية. ومن الغرائب والدقائق, 
والآشعار والرقائق ما تشنف به الأسماع. وتقر برؤيته العیون. وينشرح بمطالعته كل قلب 
مخزون: ظ 

من كل معنى يكاد الميت یفهمه حسناً ويعشقه القرطاس والقلم(15) 

ومن الكتب المتأخرة بعد زمن السيوطيء التي نهجت هذا النهج كتابا العاملي محمد بن 
الحسين الحارثي الهمذاني (ت 1031ه) الخلاة والکشکول, وفي اسم الكتابين دلالة على 
مادتهماء فالخلاة: الكيس الكبير الذي يعلقه التسول في رقبته» ويضع فيه ما يجود به عليه 
الحسنون, وكلمة المخلاة عريية فصيحة, فهي تعني ما يُجعل فيه (الخْلّى)؛ وهو العشب 
الرطب» ثم اطلقت على ما یجعل فيه العلف ویعلّق في عنق الدابة. آما الکشکول: فكلمة فارسية 
تطلق على الحقيبة التي تضم آنواعاً من الحاجیات(16) ویقول في مقدمة الکشکول, إنه جمع 
فیه: "ما تشتهي الانفس وتلذ الأعينء من جواهر التفسيرء وزواهر التأویل» وعیون الأخبار, 
ومحاسن الاثار. وبدائع الحکم. ی بنورها» وجوامع كلم دو ببدورها, ونفحات قدسية 
تعطر مسام الأرواح» وواردات أنسية تحيي رمیم الاشباح. وابیات تُشرب في الکژوس 
لسلاستها» وحکایات شائعة تمزج بالنفوس لنفاستها . 

ویبدو أن کتاب الکشکول هو تتمة لکتاب الخلاة. وکلاهما على نمط واحد في الاختيارء 
یقول في مقدمة الکشکول: ثم عثرت بعد ذلك( على نوادر تتحرك لها الطباع» وتهش لها 
الأسماع» وطرائف تسر الحزون وتزري بالدر للخزون, ولطائف أصفى من رائق الشراب 
وآبهی من آیام الشباب, وأشعار آعذب من الاء الزلال» وآلطف من السحر الحلال .. 
فاستخرت الله تعالی» ولفقت کتاباً ثانياً يحذو حذو ذلك الکتاب الفاخر, ویستبین به صدق 
الثل السائر» فکم ترك الأول للآخر(؟". 

هذه الکتب وغيرهاء پشبه بعضها بعضاً إلى حد ماء من حیث الاختیار وحسن الانتقاء» 
والحرص على کل نادر وطریف ومفید. من جيد الشعر والنثرء والاخبار والامثال» والقصص 
والحکایات والحکم. مرصعة بالایات الكريمة والأحادیث الشريفة. والآثار المأثورة. 

ومن تمام ما یتعلق بالحاضرات. نذکر ما جاء من الکتب التي تحمل اسم الحاضرات. 
سواء اتفق الضمون آم اختلف» من ذلك: 

« الحاضرات والناظرات لابي حیان التوحيدي (ت 400 ه). من کتبه التي فقدت(. 





(15) الستطرف ۰11/1 

(16) معجم الالفاظ الفارسية العرية - السید آدي شير ص ۰136-135 

(17) يريد بعد تالیف کتاب الخلاة. 

(18) الکشکول, مقدمة الکتاب. تحقیق طاهر أحمد الزاوي» ط الحلبي» مصر 1961م. 
(19) معجم الادباء 1925/5 تحقیق إحسان عباس. 


كتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات حر« حم 25 
9 محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهانی (ت 502ه). 
كتاب في الآداب والمواعظ والأمثال والحكم وسير الأولين والأنبياء(20) 
« محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخرء لعلاء الدين علي دده البوسني الموستاري» المعروف 
بشيخ التربة (ت 1007ه)(21. 
وغيرها من الكتب المتآخرة التي توقفنا عن ذكرها لكثرتها. 
الأصل المخطوط ومنهج التحقيق: 
مخطوطة كتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات المسمى بالزیادات» من مقتنيات المكتبة - 
الازهرية. تحت رقم: أدب (1217)525 أباظة. صورتها فى معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية وجاء في آخر النسخة: 
تمت تصويراً بدار الكتب الأزهرية في يوم السبت 2 من جمادي الآخرة عام 1367ه 


(20) كشف الظنون 1610/2, معجم المؤلفين 41/11: معجم الطبوعات ص 180. 
(21) كشف الظنون ص 91, 200, هدية العارفين 751-750/1, معجم المؤلفين ۰532/2 ط مؤسسة الرسالة. 


الذيل على المحاضرات والمحاورات 





كتاب الذيل على المحاضرات والحاورات ححح ود 


وعلی الصفحة ختم وقف وختم آخر وكلاهما غير مقرژین 
وعليه تمليك يقرأ فيه: 
دخل في ملك الحقير محمد صالح بن الرئيس إبراهيم عفي عنه 
وفي حاشية الغلاف اليسرى تمليك ذهب جزء منه, وبقي ما يقرأ منه: 
الحمد لله على كل حال والصلاة 
في حرز أفقر عباد الله 
إلى رحمته الفقير بن الفقير محمد بن الفقير 
ملا صالح آنسه الله بأنيس انسه 
إذا حل رمسه ورحم من دعا له 
في ماله بتاريخ ثاني عشر جمادى 
الثاني من شهور سنة ثمان وسبعين وألف 
اا فا ما 
تبدأ المخطوطة بقوله: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حمداً لله الذي أطلع شمس الصفات. في صحائف الحسناتء فبرزت في آشرف الذوات, 
والشهادة لله سبحانه الذي أظهر محمداً صلى الله عليه وسلم بواضح البینات» والصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم. سيد آهل الأرضين والسماوات. وعلى آله وأصحابهء ذوي المفاخر 
الباهرات» وسلم تسليماً كثيراً» وبعد: 
فهذا ذیل جعلته على كتابي السمی بالحاضرات. سميته بالزیادات على الحاضرات. 
آسال الله قبوله بمنه وکرمه» فاقول .... 
وفي الصفحة الاخيرة من الخطوطة بقية موعظة للاوزاعي يعظ فیها النصورء وآخرها: 
يا أمير المؤمنينء إن أشد الشدید القیام (لله) بحقه. وان آکرم الکرم عند الله التقوی, فانه 
من طلب العزة فى طاعة الله رفعه الله وأعزه» ومن طلبها بمعصیته آذله الله ووضعه» هذه 
نصيحتي والسلام. ۱ ۱ 
والحمد لله وحده, وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


0 ><« حجر عرز الذيل على الملحاضرات والمحاورات 
ويهذا تتم المخطوطة. وفي أسفل بخط حديث كبير مختلف لأحد المالكين: 
(استتم مطالعة ما حواه من ملح هذا التصنيف حاويه العبد الفقير إلى الله تعالی» المرقوم 
في أول ظاهر ورقه وسمه, وتحت ترقيم ظاهر ذيله آنفاًء وطامعاً لمن دعا له بالعفى والغفران له 
وإليه الرحمة. وحط المناقشة عند الوقوف بين يديه أفضل وتوسل إليه وتضرع لديه ولله). 
7 منهج | لتحقيق: 
حاولت أن أحرز نسخة صحيحة أقرب إلى الأصل ما وسعني الجهد. وما أسعفتني 
المصادرء وجاء عملى كما فى التحقيقات السابقة على الوجه بالآتى: 
ه خرجت الأحاديث النبوية بالرجوع إلى كتب الحديث المعتمدة. 
« قومت النصوص وصححت ما فيها من وهم وخطأ وتصحيف وتحريف ونقص بمقابلتها 
على المصادر والعجمات. وأشرت إلى ذلك في الهوامش. 
ه جاءت بعض أبيات الشعر ناقصة أو فيها خلل في الوزنء فأقمت اعوجاجها وأزلت ما 
فيها من نقص» وخرجتها على الدواوين وكتب الأدب واللغة ومصادر التخريج. 
ه بينت بحور الأشعار ووضعت ذلك بين قوسين أو معقوفتين. 
ه قابلت النصوص على مصادرها وبینت ما فيها من خلاف في الرواية أو نقص أو 
تصحيف أو تحریف. وأشرت إلى ذلك الى الهوامش. 
٠‏ الأصل المخطوط غير مشكولء ولزم أن أضبط الشعر والنصوص بالشكل بالقدر الذي 
يزيل اللبس والإبهام. ‏ 
ه جاءت بعض الأشعار غير معزاة لقائل» فعزوتها لقائليهاء وخرجتها وفق ما تيسر لي من 
الصادر والدواوین» ويينت اختلاف الروايات حين تقتضى الحاجة لذلك ونوهت بالشعر 
الذي انفردت به المخطوطة. 
۰ وتّقت الروايات والخطب والرسائل التى لها أصل فى المصادرء وبينت اختلاف القراءات 
أو النقص آو الزيادة فى الروایات. 
© إن طبيعة الکتاب موضوعات مختلفة ومنوعة ومختارات وتعلیقات ویصعب الوصول إلى 
الوضوع الراد» ولذلك جعلت لكل موضوع أو فكرة عنواناً یناسبه» مستقی من معنى 
* أوضحت معاني الکلمات الصعبة أو التي تلتبس, وبینت الراد من العاني البعيدة أو 
. الغامضة في الشعر والنثر. 


كتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات ا حجر حر 31 
9 صنعت فهارس شاملة تيسر للباحثين الوصول إلى الموضوعات والفوائد المبتغاة. 


صور من الأصل المخطوط 







0 


ا 
EWR‏ 

۳ 

هط اس مج 


in‏ ی 
ہے اا 


HANOI IRENA: YAREK PNW YOR 


5 تا د 
جيه لمعيب HIN rh‏ يسيج يود 
بي aer‏ مديص مسرم N gene‏ 


ی 
وی 


ی 
ی Hh‏ 
تع زوین فلز 
rin‏ 


اا 
یی موی :یو 


ل HHR‏ ل 
ی رف 


ا م ب و یي 


ا 


ساسا م اي رضح ا 
1 29 
٠*١‏ ی دربیم rar:‏ 
بوم ٠‏ ی سین مس سس 5 


x‏ ی 
e‏ 
میت عونا ۰ 


Me 


NAAN RODD iA NARE NLN: n a 
ی ی و ی و ون ویب‎ VC om 
۲ 8 : A بوبم م معدب جوع سمس وي ا‎ 
پا‎ E A ۰۰ 
CENO NS 
يم یره 63 نی‎ 8 5200 
5 اس‎ ۷4 5 


- تیوه رح ؟9 
ans‏ ددا PIN‏ 
ا ا 
hoye‏ 9 09 


جم 


3 
58 ۳ 
a هروه‎ 


رای ۱ 
هی ار + ۷ 
ا 

E 
BESE 
8 ۱ سا‎ 7 

۱ 0 
ا ۰ 


تس ¥ 
مهو جوا 





"8# ۱ ۳ : ب 1 وت 1 3 ۱ 

0 e با‎ 

ناه اج 0 ك* ابت ا ْ 

۱ ۱ وا ادن سا تراد ۾ عونت | 
هه زد و یز ت“ جالمساة عن اك ددج 


N چم‎ ”« 


تتم ماحللا رصبت ع کےا جات" ییا ر تاه دو 
نات وتا کل دبا نان دنه کات 

١‏ ملسي با حاط املد تد با م ا 
سشته عاض ا کان با ۳ عرزن ستريب | 
| | نا عذات خف فنندکن ببسي رجات مله ری حرا یکی تثب 
:ا اة حیزماء وکاک ت 2 بیدا سای ابت مح ما 
۱ | اح عن بي لابح تائ لما عل وجح سترديه تاد | 
١‏ رديه ع وا و د 
: عبد نصا د زا شت ار حرج بعتن ععانی از زهجم 
| احغااضتاد تامو سي کف سنب یز ند تخت هم زنب 





۳ 9 7 
5 ۲ r 
TERS 





SST 


3 
: 
ده‎ 
2 
2 ERE 


۳ 
س يي کد نسلل میتی 7 تجن" "رئاسون کرت ارم ` اف 1 
e‏ ر2 و 
عبد نع یدک يدف المي يجعوي واف ١‏ سيب ا 


# ر :5 
رو RG‏ سير 


۱ 1 , 1 #به ود « هب 
شال ترد وتا ص یداه ينيد اس 





از وس 


ا ۱ فاڻ مه همه لي شاهلا نا لت ورام الت 





A‏ صن دا موس ميض ی اه ار 
هبو ود جات و 





| عبد اکتا ررر أيه الج شال چیه و سبي موا اک دوش ۳0 


» ا 


1 ا تدخ ان طلنننا لجل !نج ذا تتن سنا 


۳ 





1 تقد 


1# ب س جيه ¥ ¥ 


ل فت ی ارت دس یی | 


PF ow 


1 E این و‎ aE 3 


3 شس ج en:‏ 2 ۱ و نت 2 
ی ` ی یں للع له بو ساسا 3 


a 


س تعر دشر ۰ :]۲ 
a‏ خلت ۱ ۵ اه من مرش 2١‏ باس ی سس 1 


لمت فتین + سفوه ناد فا بجع تج باکت قد 5 توح | 


OR 





/ # 5 58 جرج 393 1 
بيخ مه موي بې اس یرتتتاد ده ی کتک ات | 
ا 3 اس ای و 

ا دیک ادضعتي تبه سو یه ار رچ ۳ 
> سے کک 1 

ا نایرت کی نو ذا نٿ توا رن ټک موسي وم نو نی بو 

1 مه ماتا ا‎ ۶ ١ 

۱ دبعت ترقا دب ج له لاد ذه تسده حلت 4 ۱ 

: ما 

۱ 2 وه فاذات حا 

i‏ انوا مئ! شم 29 قن عو نشم باتنهة ثم "شمان 


ا عیشت من لم سس نا یکره انما نا مر مومس ددا تیه سل 


1 1 که ۳3 5 سس ودرا‎ ba 
۲ اج پالات ناسو ی" ت قاذ سد“ مر‎ 1 


ادن رب ییا ات زیعا دای( نهناد 5 تاق الجر ومن 


# + a 
: ا‎ 


ارت ن رسك فت اج "مج "دنه 


۱ ا هر بت مس سرخ 10 
ازلایتدانجم ویر ص دچ مک اليل انعد اد : ق یمن 2 
/ اراد اوک ته تی ناه ی سے تة وین یلیڈ قرب )| 








<7 HN IPERS pA. 





صورة الورقة ! لأولي وفيها بداية الكتاب 


aer o‏ رت 


مد 1 
وه بای منز ۱ 


دح و 


الذيل على المحاض رات والمحاورات 





ت "امن حادس قثرء نوی اما تدش اشا در تلد ورس | 
۱ ىا رصم وتا ف ود کس سی ماه شنا رحن که | 


| عتتل سل بت له : و نت يټ نا زد ک ي لساري هی تجن سر کب | 
اذى ١‏ ستل مانا ال ا تیت قادن ې چک شود يتمد | 





۳ 
۳۹۹ اواك أن نسم قيا صت * که 


| سی رای دنه حل سپا ,یکا س دراه مرواب * ۳ تد ۷ دا 
ا| له عم ما موک باع تسا ره سرشا بخ مني تک ۱ 

ل اب سید | 
۱ ناعنك اه 'جبیل وکنا ا تچ نا یمطاف اچاب | ۱ 


1 د سس 2 حول ةك دياك وتعدع خاد (ستازیس! يامو رکرت ۱ 






۱ 
سن تسه دان لت زياع ل متا ت اانه ميد دنه لواو سامت ۱ 






ڈیا تاد rt‏ ا 
سه تعنص 

۹ اوح تتا سا 

وقابتك | 


ارالك ر حت امقر کا عاع تا اتیک ا اما دده عزت جل | ١‏ 


اتدات رشا اد e‏ نال ا د 
اسن واد اموجه زاگ عن دة و کیرات ق د هه عون 

۱ | اتن زان بغر عاع كت بما درهك الشاخات ود ی 

| خاد ت دن لست انوا يدوو م کک اتک سقرم د 


| فان ن عیا ی دت من شمن 1 
4 ان اطا لد مساق اناما بت لو 
| تب دت انده یادها قا تے خن يناده د لرا د اك فزت 












۱ ۱ ۱ ۳ 8 
ا ا سير كمسر مر (سته سیگ | | اتام لاه 2 تلصاده ۳ نیکست غا ان کا تا < تزع اموزدهاات | 
۱ 1 ۱ زات :3 دز دست | 
| باوعون ود (EET‏ ۰ و ددص جره 1ل بد | ۱ رهم سا د تاكاه کان ڪان اراقتا المجاد سس 95 5 
1 أ" 86 : لعف مره ع و و EES i‏ الشف 1 





4 21 3 


E 
۱ 
۱ وحسب كال ارهن نتاه - جد ادد هریاد‎ | 
۱ 1 4 a . يه الله‎ 
۱ أ | | ای 3 دنت مروت ين ای‌شلد عاه یی‎ ۱ 


| داصلاح ادبي لزين مزه 5 یی !هنت 3 ۱ 
| عل لحا تة ایا خی دف ما لله ننا حتت -جاسق؟ شا لس ۱ 
انتم ناعتان‌من ترف لت ىۋاك- 3 دوا کت 1 


اجان 


اناك توهش ا التو انه دا لا ناه کن جوا ت 








2Y!‏ وی :وه ددر اميد سید 


دنا تلت الطارثة لادء و تت دیا بابک | ۱ 





صووة الورقة الثانية والعشرون 


کا 
| ته ت سء ا سرد اشنا | لعشي يلخ مته ما 01 


كتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات 


 ( 


33 


1 117" 9 ا یس سید . ا ر 3 7 5 


۱ رات ةة ترک تفت تمتها » دلت اکا لی ای 


تتا زت اتی قاري للت شاه » فغناشت لجا 55 





o 


۱ سره ف حو ی سک E‏ 
ٍ 1 ا 


ربق یب لاحت بارخ - ای ی فا ات 
فتلا دت ام ینادو وح ٠‏ دوعتت تنخ EEE‏ ۱ 


ا ا وماس امه ال دسر خن + « وس تا «دتصط | ۱ 
| أ طم فا دنه ایح" امار ۱۱ یچ سید بورد کت ۱ 


رلا لالا تی من! نک لت ندع نادم عت “ایابد تمسر اا 
۱ | مات "د "لقت عافد مد و لٹ" تل ای دوالك * د سیکا 
| اتات عن و مردیشه دو دلت د و عرلد” تخنال الجاجكاف | ١‏ 
| داري ان ارد سی ؛ کیا ا لطا جت الايا اليف نتا( چا مع | 





۱ زا راو مر اده ذننا ل جام و نلك لاور له انم تضمتب 
۱ تاج یا ها ای تارب فنا جاعم و اشرب ‌سبیتا 

| معتاعاركا E SS ٠‏ 
| فاته درمت ان تلح اناك قاطرب يم وهات كنال جاح | 
۱ ان ادا عمتاند» وا تک بنا عتتا اسه فب تست الام 





حون سدع هب هه نت دا یاج ری عه ا 


هيدب يد پک جه وی 


"E ou bore 
۰ ی‎ 


| ااا لا مان دا ميت 51لا قا وت 


OCOD OL حون این ی‎ rew 








۱ 1 1 9 ۱ - ۳ 5 3 ۳ 1 2 
بع يتا و رم ی ۱ 





| لدت نویه ول خلت ناج ایو یی 


| رای + سره با بإ عه وتيا رم وه وم کت کو 1 





| لمممكرالا لاد ددد“ رنیرت اتود E5‏ 


أله يارد دخ ر لزان نی يتت الاک بت د 


| یتصفتی! ند صتا مت سق مستا یر را زست قاچ غا 


| دالج اطخ تج مش ادها ۰ 
۳ لن نانا تست یری شرج دای نره خی بيه 


13 6 در 3 انم كا ا ۳ مضع دنه سس 
E‏ رد E‏ 


صاخ اعا یب توکتت ضاند 8 
ارچ ت دشا ينام سعدا يتيج نوكته / 
E‏ کد بخ تک وم تل تج غر د 


OM ¥ 4 د‎ 





انان مآد امنا ١‏ غاب حت کر مله تإرييسنا 1١‏ ا لطسمداععر 


| میت خر تآ مده ةظع سردا دپ نولدت | 
۱ تطخت کیان نزن نتت ناس سن ادن فقسایا ات ] 


ل وو و مس ار een‏ 


۳ تیت یت تعاطا هن د‎ BEER ERE 


منت" شس a‏ 1 


4 حم « 


كتاب الذيل على الحاضرات والمحاورات p>‏ 35 


i 





كتاب الذيل على المحاضرات وانحاورات <<« حجر حر 





218 حو تحقيق : الدكتوريحيى الجبوري 


i aS 
والشهادة لله ماه الذي أظهر يضق #1 الله عليه وسلم ا البیثات, والصلاة عليه‎ 
صلى الله عليه وسلم. سید أهل الأرضين والسماوات» وعلى آله وأصحابه»ء ذوي الفاخر‎ 
الباهرات. وسلم تسليماً كثيراًء وبعد:‎ 
فهذا ذیل جعلته علی كتابي السمی بالحاضرات؛ سميته بالزيادات على الحاضرات؛‎ 
أسأل الله قبولة بمنّه وكرمه, فاقول:‎ 
) (الااستسقاء‎ 


حكي عن بني إسرائيل» أصابهم قحط عظیم. ومجاعة شديدة» وتمادی عليهم ذلك سبع 
سنين» حتى أشرفوا على الهلاك. فضجوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فخرج بهم 
يستسقي لهم. وكانوا إذ ذاك سبعين ألفاً. فقال: يا موسی, كيف أستجيب لهم وقد أظلمت 
عليهم ذنوبهم» وسرائرهم خبيثةء يدعونني بغير يقين» ويأمنون مكري» ارجع إلى عبد من 
عبيدي يقال له برخ» وقل(3)له يدعوني؛ فإني أستجيب له, فسال موسى عليه السلام عنه» فلم 
يعرفه آحد. فبينما موسى عليه السلام ذات يوم يمشي في طریق, وإذا بعبد آسود. بين عينيه 
أثر السجود, عليه شملة(٩)‏ قد عقدها على عنقهء فاستقبله فعرفه موسى (2 ظ) عليه السلام 
بنور الله تعالى: فسلم عليه موسى عليه السلام. ثم قال له: ما اسمك؟ قال: برخ. (قال): أنت 
طلبتنا منذ حين؛ آخرج فاستسق لنا خرج, جمع موسى عليه السلام بني إسرائيل» وخرج 
معه, فتکلم برخ بکلام. قال في بعضه: إلهي ما هذا من فعالك» ما هذا من حلمك. آتعصت 
(کذا) عليك غيومكء آم عاندت الریاح عن طاعتك, آم نفد ما عندك» آم اشتد غضبك على 
الذنبین» آلست كنت غفاراً قبل خلق الخاطنین, خلقت الرحمة. وآمرت بالعطفةء أتريد ترینا أنك 
تمنع» أم تخشی الفوت فتعجل بالعقوبة؟! قال: فما رجع حتی بلغ الاء الرگب. فذهب برخ. 
فلحقه موسی عليه السلام. فقال له برخ: كيف رأيت حين خاصمت ربي كيف آنصفني؟ فهم به 
موسی عليه السلام» فأوحى الله: يا موسىء دعه فانه يضحكني کل یوم ثلاث مرأت. فترکه 


موسی ومضى: و التصع میکح 





)1( في الأصل: وما کان. والکلمة کانها کتبت: کما. 

(2) في الأصل: ذلك مكررة مرتين. 

(3) في الأصلٍ ويقال قل. والكلمة الأرلى 

(4) الشملة: قا من الثیاب ذات خمل يت شح بها ویتلفم. وكساء من ضوف او شعن يتفطى به ووتلقف به: المعجم 
الوسيط: شمل. 
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(عبد الملك يأمر كثيرا أن ينتقص من الحجاج) 

دخل كُكيّراة), على عبد الملك بن مروان ") في مجلس له, فقال له عبد الملك: هذا الحجاج 
قادماً من العراق علي, , وقد شمخ بأنفه» ونفخ الشيطان فیه, فاذا دخل علي فتعرض له ببعض 
ما يكره» فقال: آفعل يا أمير المؤمنين. فلما دخل الحجاج على عبد اللك. وأفاضوا في الحدیث. 
قال عبد اللك: ما تقول في ثقیف يا حجاج؟ زعم الناس آنهم من إيادء وقال آخرون من قيس 
فأنت أعرف بقومك. فقال الحجاج: أصلح الله امین الزن الندق ایلع وظرنی رقف ان 
ولم يحد من رکب الحق» وقصد الصدق: تحن من فيس ثابتة أصولناء نابتة غصونناء باسقة 
فروعناء يعلم ذلك قومنا . (3 و) فقال كُكَيْر: لقد كان منك منذ دهر طویل» وهو على أهله عار 
وبيل» وخطب جلیل, دخول رجل في قوم ليس منهم. وتركه قومه رغبة عنهم. 

قال الحجاج: آنا والله لولا مكان أمير المؤمنين لأوغرت مرطبكء وا ت مركبك» 
ولأوردتك موارد تعيا بالإصدار عنها والقوة. قال كثير: أنت أضعف کوعا. وأملا روعاًء ولن 
تنال ذلك مني؛ فاقبل يا حجاج فإنك ضیعت الامانةء وأظهرت من الخيانة مع سوء سيرة, 
وخرق سياستة» فان أخربت البلادء ا وما اصلحت» وكرت ۵ وما عدلت» وترکت الحق إذ 
حکمت.. فقال الحجاج: أما نك يا كثير لتمد بيد قصيرة. وأيام حقيرة» لا تنقضك من الظالم 
ولا يستعان في القاوم. ولا تؤهل لدفع المظالم. 

فلما خشي عبد الملك أن يعظم بينهما الشرء > عزم عليهما أن يسكتا ٠‏ فخرج كل واحد منهما 
حنقاً على صاحبه. ثم لم يلبث الحجاج أن انصرف عاملاً على العراق» وقدم على عبد الملك 
فتح من أفريقية وروس, فدعا كثيراً وقال: انطلق مع هؤلاء القوم إلى الحجاج, فإذا وصلت فقم 
خطيباًء واذكر السمع والطاعةء لولاة الأمر. وكيف تنزل بابنا الخلاف والنفاقء النقمة والنكال 
في العاجل والاجل. فقال كثير: يا أمير الومنن, لقد علمت ما بيني وبينه. وأنت ملجأ إن . 
قهرت» وعز إن ذللتءويد ان دهمت» فان نزلت بي نازلة, وأصابتني جائحة. ان حلت بي جي 
من الحجاج, فأنت الطالب لي (3 ظ) بعد اللهء فإنك ثقتي, وباعثي إلى بلد آتخوف أهلّه, وأمير 
آحذر فعلّه. > وقد شمخ بأنفه دون السماء. واجترأ على سفك الدماء. ولیس لي حقد75) يعينوني» 
ولا أنصار ينصرونني. 

قال عبد الملك: انقَذْ لأمري» فلعمري للُحجاج أحكم راياً من أن يأخذك بأخنه. أو يغرقك 
سيبّه!ة), ولعمري إن فعل لينبدّن منزلته» ولیفارقن کرم وإلا فبالحرى أن يكون قد أحكمته 
تجاربه» وقصدت به مذاهبه. وغرب عنه جهله, وثاب الیه حلمه. فخرج كُتيّر في أصحابه حتى 








(5) هو کثیر بن عبد الرحمن الخزاعي. لحرو ل ار الغزل المتيمين في العصر الأموي, توفي سنة . 
5ه. 

)6( عبد الملك ین مروان بن الحكم الأموي القرشي من مشهوري الخلفاء الأمويين ودهاتهم. توفي سنه 5 586ه. 

(7) الحفدة: الاعوان والخدم. 

(8) السیب هنا: مجری الاء. 
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قدم على الحجاجء فلما دخل عليه قال: مرحباً بكثير بن هراشة» من قوم سراة سادة. كرام 
وقادة. قال كثير: قد كانت بيني وبينك أيها الأمير أساءةٌ امتلأث منها رعباًء وضقت بها ذَرعاً 
والأمير صحيح الأديم في الحسب والشرف القدیم. لا يشتكى منه الضعف ولا یخاف منه 
العثف. فقال الحجاج: ما احتجنا إلى ثنائك» ولا رغبنا في إطرائك» ولا افتقرنا إلى دعائك, ولا 
تلام على فعلك, ولا تنزل العقوية بمثلك. وا وق على من فيض ت 

فلما قدم على عبد الملك» قال له: كيف رأيت رأيك من رأيي في الحجاج يا كثير؟ ألم تجده 
ضبن لا يأخذ في آمره بالعجلة, > حتى يرى من عدوه الغفلة. قال: بلى يا آمیر الومنین, قاتله 
اللهء ما آحسن لفظه, وأدق لحظه, وأسكن فوره. وأبعد غوره, أما والله لو لم تُسَهلٌ من آمره ما 
توعرء وتذمل من جرحه ما تململ, لتساقط حب الخمّخم! ۴ وکان (4 و) وعبد الملك يروض 
الحجاج أبداً, ويؤديه بالموعظة الشديدة المقلقة. 


(الحجاج وأنس بن مالك) 

وقد کت إليه في قصة أنس بن مالك(9, وذلك أن الحجاج أمر أنس بن مالك بالخروج 
معه, فامتنع أنس من ذلك وتأبی» وقال: الا تحفظوني وقد صحبت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وخدمته عشر سنين؟! فكتب إليه الحجاج يشتمه ويهدده. فكتب تس إلى عبد الملك كتاباً 
يشكوء وأدرج طي کتابه إلى عبد الملك كتاب الحجاج إليه بالشتم والتهديدء فلما وصل الكتاب 
إلى عبد اللك. غضب غضباً شديدأء وأقلقه الأمر» وجعل يقول: ما أشد عليناء وماذا صنع بناء 
إنه ضاق ذرعي في رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تقبل له حسنة: ولا 
يتجاوز عنه سيئةء ثم تناول الدواة والقرطاس وكتب كتابين؛ أحدهما إلى أنس والآخر إلى 
الحجاج. وبعث بهما مع إسماعيل بن المهاجرء وأمره أن يبدأ بأنس فيدفع إليه کتابه, فقرأه 
فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إلى أنس بن مالك 
سلام عليك» أما بعد. فقد قرأت كتابك, وقد كتبت لك إلى الحجاج كتاباً إذا قرأه كان أطوع من 
نعلك, لقدمك في الإسلام". فلما قرأ أنس الکتاب, قال لإسماعيل: ما ترى؟ فقال له: أرى أن 
تداري الحجاج وتترضاهء فإنه أميرء ولو وضع في قارورة لقدّرٌ أن يضرك وينفعك. فقال أنس: 
هو ما رأيت. 

ثم انطلق إسماعيل إلى الحجاج. فلما دخل علیه, رحب به وقربه وأكرم مثواه, ثم دفع إليه 
الكتاب (4ظ) ففضه وقرأه وجعل يتغير لوثه. ويعرق جبينه فیمسحه, فلما استتمه دفعه إلى 
. لاقراه, فإذا فيه: "بسم الله الرحمن الرجیم. من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنينء إلى الحجاج 
بن يوسفء أما بعد. فإنك عبد علّت بك الأمور فطغيت فيهاء وغلوت حتى جزت قدرك. وعدوت 
(9) الخمخم كسمسم: نبت له شوك دقيق لصاق بكل ما يتعلق به. القاموس المحيط: (خمم). 


(10) الخبر في جمهرة رسائل العرب 218-213/2, العقد الفريد ۰1/3 صبح الاعشی 389/6, 478» غرر 
الخصائص الواضحة ص 73ء وفي تهذيب تاريخ ابن عساكر 78-77/4. 
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طورك» وأيم الله یا بن الستقرمت!1) بعجم زبيب الطائف. لاغمزتك كبعض غمزات الليوث 
الخعالب. ولأركضنك ركضة تدخل منها في وجحي کے آمك( اذكر مكاسب آبائك بالطائف اذ 
كانوا ينقلون الحجارة على کواهلهم» ويحفرون الآبار والمناهل بأیدیهم» وقد نسيت ما كنت أنت 
فيه وآباؤك من الداء والضراعة» وقد بلغ أمير المؤمنين استطالة منك على أنس بن مالك. خادم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وجرأة منك على أمير المؤمنين» وغرة بمعرفة غيره ونقماته 
وسطواته على من خالف سبیله. وعمد إلى غير محبته» ونزل عن سخطه: > وأظنك أردت أن تزره 
فيُعلّم ما عندهء فإن سَوّتَها مضيت قدماء وان تقصتها وليت دبرا ؛ فعليك لعنة الله آخیفش 
العينين(13), أصيكك الرجلن(14, ٠‏ ممسوح الجاعر تين(15), وأيم الله لو علمت أنك اجترمت عليه 
ها وان کت له رکا > لبعثت إليك من يسحيك ظهراً لبطن(1)» حتى ينتهي بك إليهء فيتحكم 
فيك بما شاء. ولن یخفی على أمير المنین تبوژك. ف #لكل نبا مستقر وسوف تعلمون4". 
ثم قال (5و) الحجاج لاسماعیل: اركب بنا إلى آنس, قال: فركبناء فلما دخل علیه, سلم 
عليه الحجاج. ثم قال: یرحمك الله يا آبا حمزة. عجلت اللائمة وأغضبت علینا اف اوه 
قال: وکیف لا آفعل وآنت سمیتنا الفُجّار» والله عز وجل سمانا الأنصارء ورمیتنا بالبخل, والله 
عز وجل یقول فینا: #ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة(*), فلما سمع الحجاج 
مقالته, جعل يلاطفه ویستعفیه ویترضاه. حتی آظهر له الرضا والعفو» ثم کتب بالرضا إلى 
عبد املك وکتب الحجاج کتاباً فيه: بسم الله الرحمن الرحیم. لعبد الله عبد اللك أمير 
المؤمنين» من الحجاج بن یوسف, آما بعد أصلح الله أمير المؤمنين وأبقاهء وسل سخطه وحاطه 
ولا عدمناه. فان اسماعیل بن آبي الهاجر رسول امير المؤمنينء آعزه الله ونصره, قدم علي 
بكتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاه؛ وجعلني من کل مکروه فداه. یذکر شتمي وتوبيخي باباني, 
وتعييري بما قد كان قبل نزول النعمة من أمير المؤمنين» ويذكر جعلني الله فداه استطالةً مني 
على أنس بن مالك. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرأة على أمير الومنین. وغرة 
مني بمعرفة تغييره ونقماته وسطواته على من خالف سبیله, وعمد إلى غير محبته» ونزل عن 
سخطته» وأمير المؤمنين أصلحه الله في قرابته من محمد صلى الله عليه وسلم إمام الهدی 
وخاتم الأنبياء, احق من قال عثرتي, وعفا عن زلتي, وأمهلني ولم يعجلني عند هفوتي (5ظ) 
الذي جبل عليه من كريم طباعهء وما قلده الله من أمور عباده. فرأى أمير المؤمنين أصلحه الله 





(11) في الأصل: الستقرمة (بالقاف). والمستفرمة: التي تضع دواء تتضيق به. القاموس المحيط: (فرم). 
(12) الوجح محركة: شبه الغار» وقد كنى عن السواة راجع القاموس المحيط: (وجح). 

(13) في الأصل بالحاء المهملة, والخفش: صغر العین وضعف الیصر. 

(14) اي مضطرب الرکبتین والعرقوبین 

١‏ (16) سحه: جلدد؛ یقال: سحه مائة سوط. 

(17) الأنعام 67. 

(18) الحشر 9. 
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في تسكين روعتي وإفراج كريتي, فقد منت رعباً وفَرّقاً من سطواته, وفجأة نقماته. وأمير 
المؤمنين» أقال الله له العثرات, وتجاوز له عن السینات» وضاعف له الحسنات, وأعلى له 
الدرجات» أحق من صفح وعفاء وتجاوز وأبقى, ولم يشمت بي عدوا ملبياًء ولم يجرعني 
عصصا والذي وصف أمير المؤمنين وصنف من صنيعته إليء > وتنويهه بي ما أسدى إلي من 
عمله, وأوطأني من رقاب رعيته. فصادق فيه. مجزي عليه بالشكر والتوسل مني بالولاية, 
والتقرب له بالكفاية» وقد عاين إسماعيل رسول أمير المؤمنين» وحامل کتابه. نزولي عند مسيره 
إلى آنس, وخضوعي عند كتاب أمير المؤمنين وإقلاقه إياي» وخوله علي فيما سيعلمه أمير 
المؤمنين» وينهيه الیه. فان رأى أمير المؤمنينء طوقني الله شکره. وی على تاذية حف 
وبلغني إلى ما فيه موافقة قة مرضاته؛ ومد لي في اجله, أن يأمر بالكتاب إلي من رضاهء فسلامة 
صدرة كا بوتي ی ويرد ما شترا من وی و قلبی: »> فقد ورد علي آمر 
جلیل» خطبه عظیم. آمره شدید کربه. آسال الله الا يسخط أمير المؤمنين» وأن یبتلیه في خدمه 
ESSE‏ وفراسته وموالیه. و وصنائعه» ما يحمد به حسن رآیه, وعد 
همته. إنه ۳ (6) أمير المؤمنين, والذاب عن سلطانه, الطائع له في آمره, والسلام على أمير 
وتات ورخ الله. 

قال اسماعیل: فلما قرأ عبد الملك الكتاب» قال: يا کاتب» افرج عن آبی محمد. فکتب إليه 
بالرضی عنه. ۱ 
الحجاج وروح بن زنباع) 

(ما نزل من)(۳) الحجاج بروح بن زنباع( وزير عبد الملك بن مروان» فکان في عدید 
. شرطه, إلى أن شکا عبد الملك ما رأى من انحلال عسکره؛ وأن الناس لا يرحلون برحیله, ولا 
ینزلون بنزوله. فقال له روح بن زنباع: يا أمير المؤمنين إن في شرطي رجلاًء لو قلده أمير 
المؤمنين أمر عسكره لأرحل الناس برحیله. وأنزلهم بنزوله» يقال له الحجاج بن يوسف. قال: 
فإنا قد قلدناه ذلك» فكان لا يقدر أحد أن يتخلف عن الرحيل والنزول إلا أعوان روح بن زنباع» 
فوقف عليهم يوماً وقد رحل الناس» وهم على طعام یاکلون, فقال لهم: ما منعكم أن ترحلوا 
برحيل أمير المؤمنين؟ فقالوا له: انزل يابن اللخناء فكل معناء فقال لهم: هيهات ذهب ما هنالك 
ثم آمر بهم فجلدوا بالسیاط, طوفهم في العسكرء وآمر بفساطيط روح فأحرقت بالنار. فدخل 
روح بن زنباع على عبد اللك» ودموعه تسقط من عینیه, فقال: ما لك؟ قال له: يا أمير الوّمنین, 
الحجاج بن يوسف الذي كان في عداد شرطي» ضرب عبيدي بالسیاط وأحرق فساطيطي. 


)19( في الاصل بیاض: ولعل المحذوف ما أثيتنا أو قوسا منه. 

)20( رفح ین زنباع بن روح بن سلامة الجذامي, أبى زرعةء أمير فلسطين وسيد اليمانية في الشام؛ كان قائداً شجاعاً 
وخطيباًء كان عبد الملك بن مروان يصفه بقوله: جمع روح طاعة أهل الشامء ودهاء أهل العراق, وفقه أهل الحجازء توفي 
سنة 84ه. الإصابة الترجمة 2707 تهذيب ابن عساکره/337 البداية والنهاية ۰54/9 سمط الآلي ص 179. 
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قالك علي به. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: أنا فعلته يا أمير المؤمنين. قال له: ومن 
أذن؟ قال أنت.210). إنما يدي يدك» وسطي سوطك (6ظ) وما على أمير المؤمنين أن يخلف للوزير 
آعزه الله بعز أمير المؤمنين للغلام غلامین. وللفسطاط فساطین, ولا ينكسر لي أمر فيما قدمني 
له أمير المؤمنين. فأخلف لروح جميع ما ذهب له وتقدم الحجاج في منزلته» وكان ذلك أول ما 
عرف من كفايته. 


(الحجاج وأهل العراق) 

وكان الحجاج بالعراق يضع في كل يوم آلف خوان في رمضان, وفي سائر الأيام 
خمسمائة» على كل خوان عشرة آنفس» وعشرة ألوان» وسمكة طريةء وأرزة بسکر» وكان يحمل 
على محفة ويدار به على الموائد يتفقد. ورأى یوم إرزة ليس عليها سكر» فضرب الخباز مئتي 
ره ااي وس 
ومن استعجل أجله فعليّ أن أعجله له, وأن الخدم والجد استليا و وجعلا مکانه 
سيفي» » فنجاده في عنقي, > وقائمه بيديء وذبابه قلادةٌ لمن اغترٌ بي» مع أن مثلي ومثلکم كما قال 
الشاعر(22): (الطویل) 


فإني وایاکم کمن نيه القطا ولو لم یه باتت الطیر لا تسري 
آظن ص روف الدهر بيني وبينكم ستحملکم مني على مسركب وعس 
أناة وحلماً وانتظاراً بكم غداً فما آنا بالواني ولا الضرع العَمْر 
آلم تعلموا اني تخضاف عواقبي وان قناتي لا تلين على القسئر 


مرض الحجاج ففرح أهل العراق» وقالوا مات ابات مات اج ی ار ی المنبر 
وخطب الناس» فقال: يا آهل العراق» يا أهل (7و) الشقاق والنفاق» مرضت فقلتم مات 
الحجاج. أما واللهء لأحب إلي أن أموت من ألا آموت. وهل أرجو الخير كله( إلا بعد الوت, 
وما رأيت الله رضي الخلود في دار الدنيا إلا لأبغض خلقه؛ إبليسء ولقد رأيت العبد الصالح 
سال ريه فقال: رب هب لي ملكاً لا ينبغي لاحد, ففعل, ثم اضمحل ذلك فكأن لم يكن(4©. 





(21) العبارة في الأصل فيها تحريف, بهذا الشكل: (ومن إذا قال أنت وام فعلته). 

جمهرة خطب العرب 292/2 لیات للحارث بن وعلة الجرمي وتنسب فير كامل المبرد 357-356/1 تحقيق 
خلاف يسير ذ في الروایة. 

(23) ذ فى الاسر كلها. 

)24( ا آوسع مما هنا في جمهرة خطب العرب 202 وانظر فيه مصادرها. 
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وأراد لحجاج الحج قاف اوه محمدا على آهل العراق» ثم خطب. فقال: يا آهل 
العراق» إني أردت الحج وقد استخلفت عليكم ولدي محمداًء وأمرته فيكم بخلاف ما أمر به 
رسول الله في الأنصارء فإنه أمر أن يتقبل من محسنهم, ويتجاوز عن مسيئهم. وإني أمرته الا 
يتقبل من محسنكم» ولا يتجاوز عن مسینکم» ألا وإنكم قائلون بعدي مقالة لا يمنعكم من 
إظهارها إلا خوفي. فيقولون له لا أحسن الله له الصحابةء وأنا أعجل لكم الجواب: لا أحسن 
الله عليكم الخلافة. ثم نزل(5©. 
(من آخبار الحجاج) 

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لو جاءت کل أمة بمنافقیهاء وجئنا بالحجاج 
لفضلناهم. ١‏ 

عن ابن عباس قال: كنا عند عبد الملك بن مروان. اذ أتاه كتاب الحجاج بن یوسف. يعظم 
فيه آمر الخلافة» ويزعم إنما قامت السماوات والأرض بهاء وآن الخلافة عند الله من الملائكة 
القربن, والأنییاء الرسلین» وذلك أن الله خلق آدم وأسجد له ملائكته. > وأسكنه جنته» ثم أهبطه 
إلى الارض وجعله خليفة. وجعل الملائكة رسلاً إليه. فأعجب عبد الملك بذلك. وقال: وددت أن 
عندي خارجاً (7ظ) فاخاصمه بهذا الکتاب. فانصرف عبد الله بن زید د الى امد امه فجلس مع 
ضیفانه, فحدثهم الحدیث. فقال له خوان بن زید الضبي, وکان هارباً من الحجاج توثق لي 
منه» ثم اعلمنی بذلك» فذکر ذلك لعبد اللك بن مروان» فقال: هو آمن على کل ما یخاف 
فانصرف عبد الله إلى خوان, فاخبره بذلك, فقال: في غد إن شاء الله. 

فلما آصبح اغتسل ولبس ثوبین» ثم تحنط. ثم حضر باب عبد اللك. فدخل عبد الله فقال 
هذا الرجل بالباب. فقال: إئذن له يا غلام» فدخل رجل عليه ثياب بیض, توجد عليه رائحة 
الحنوط. فقال: السلام علیکم. ثم جلس, فقال عبد الملك: إئت بکتاب آبي محمد يا غلام» فأتاه. 
فقال: اقرآه» فقرأه حتی آتی على آخره. فقال خوان: آراه قد جعلك في موضع ملكاهء وفي 
موضع نبياه» وفي موضع خليفة. فإن كنت ملكا » فمن آنزلك؟ وان كنت نبياًء فمن أرسلك؟ وان 
كنت خليفة؛ فمن استخلفك؟ أعن مشورة من المسلمين؟ أم ابتززت الناس أمورهم بالسيف؟ 
فقال عبد الملك: قد أمناك ولا سبيل إليك؛ ولا والله لا تجاورني في بلد أبداًء فارحل حيث شئت 
قال: فإني اخترت مصرء فلم يزل بها حتى مأت عبد الملك. 

أتي الحجاج بحرورية. فقال لاصحابه: ما تقولون في هذه؟ فقالوا له: اقتلها أصلح الله 
الامیر» ون بها غیرّها. فتبسمت الحرورية. فقال لها الحجاج: لم تبسمت؟ قالت: لقد كان 





مروج الذهب 144/2, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۰1/144 جمهرة خطب العرب 299-298/2 أحمد زكي 
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وزراء أخيك فرعون خيراً من وزرائك يا حجاج. استشارهم (5و) في قتل موسی > فقالوا له: 
أرجه وأخاهء وهولاء یأمرونك بتعجیل قتلي. فضحك الحجاج وآمر باطلاقها. 

لا أتي الحجاج بأسرى الجماجم. أتي فيهم بعامر الشعبي, ومطرف بن عبد الله ابن 
الشخیر. وسعيد بن جبيرء وكان الشعبي ومطرف بن عبد الله يريان التقية» وكان سعيد لا يرى 
التقية. وقد تقدم كتاب عبد الملك إلى الحجاج في أسرى الجماجم: أن تعرضهم على السیف, 
فر قر نم منهم بالكفر في خروجه علينا > فيخلي سبيله. ومن زعم أنه مؤمن فتضرب عنقه. فقال 
الحجاج للشعبى: اشهد على نفسك بالكفر. قال: أصلح الله الأميرء نبا بنا(46) المنزل وأجدب 
بنا الجناب واستحلّسنا الخوف27. واكتحلنا السهرء وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء 
ولا قجرة آقویاء. قال الحجاج لله آبوك. خلوا سبيل الشغ(08. المح 

ثم قال لمطرف: أتة تقر على نفسك بالکفر؟ فقال: إن من شق العصاء وسفك الدماء» ونکث 
بعرو هاف اليل لجدير بالكفر. 0 ثم قال لسعيد: أتقر على نفسك بالكفر؟ 

ايب دامن 
فقال للشاب: أكافر أنت؟ قال: نعم, قال الحجاج: لكن الشيخ لا يرضى بالكفر. قال الشيخ: 
أعن دمي تخادعني يا حجاج؟ والله لو علمت أعظم من الكفر لقلته. فضحك الحجاج. وخلّی 

وقدم إ ليه رجلٌ منهم في جملة من قدم. فقال له على دين من أنت؟ قال له: على دين 
ابراهیم (8ظ) #حنیفاً مسلماً وما كان من المشركين4ء فقال: اضرب عنقه. . ثم قدم إليه 
آخرء. فقال له: على دين من آنت؟ قال له: على دين الشیخ آبيك یوسف. فقال: آما والله» لقد 
كان صواماً قواماً. (قال: ) خلّ عنه يا غلام» فلما خلَّى عنه لینصرف, فقال: يا حجاج سالت 
صاحبي, على دين من آنت؟ فقال لك: على دين إبراهيم حنیفاً مسلماً وما كان من المشركين, 
فأمرت به فقتل: وسالتنى: على دين منْ أنت؟ فقلت لك: على دين الشيخ آبیك. فقلت: أما والله 
لقد كان صواماً قواماً. فأمرت بتخلية سبیلی, أما والله, لو لم يكن من لوم أبيك إلا أنه أنسل 





(26) الكلمة ساقطة من الأصل والتصويب من مروج الذهب 144/2. 

(27) أي لم يفارقنا. 

(28) مروح الذهب 144/2. المقد الفرید ۰151/1 ۰3/12 جمهرة خطب العرب 34477 مع خلاف پسیر. 

(29) هو سعید بن جبیر الأسدي بالولاء الكوفي, تابعي من اعلم الناس. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر, وکان ابن عباس یقدمه, خرج مع ابن الاشعث حتی قتل, فذهب سعید إلى مكة؛ فقبض عليه وإليها خالد القسري, 
فارسله إلى الحجاج فقتله, بعد محاورة طویلةء سنة 95ه. انظر خبر قتله ومحاورته للحجاج في کتاب الحن لابي 
العرب ص 208 -225, تحفیق يحيى الجبوري: , ط2 دار الغرب الاسلامي» ٠‏ ببروت 1988م. . ترجمته في: : وفیات الاعیان 
1 طبقات ابن سعد ۰178/6 تهذیب التهذیب ۰11/4 حلية الاولیاء ۰272/4 الطبري 93/8. 
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ولا بلغ عمر بن عبد العزيز موت الحجاج» خر ساجداًء وكان يدعو الله أن يكون موه على 
فراشه. ليكون آشد لعذابه في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يقبل من 
متنصل عذراً صادقاً كان أو كاذباً لم يرد على الحوض)(61. 

وقال الشاعر:°2 (الطويل) 


إذا ما امرؤ من ذنبه جاء تائباً إلدك فلم تففرله فلك الذنب 
(فى الاعتذار) 
5 ۰ ۰ هه او نه ۰ ۰ 8 ۶ 
اعتذر رجل إلى جعفر بن یحیی, فقال له: "قد عذرتك غير معتذرء إن العاذیر يشويها 
الکذب". 


قال رجل لبعض اللوك: آنا من لا یحاجك عن نفسه. ولا يغالطك في ذنبه؛ ولا يلتمس رضاك 
الا من جهة عفوك. ولا يستعطفك الا بالاقرار بالذنب» ولا يستميلك الا (9و) بالاعتراف باللة. 

لبعض الحکماء: لیس من العدل سرعة العدل. 
(الحجاج علی فراش الوت) 

ولا حضرت الحجاج الوفاة. وأيقن بالوت. قال: اسندوني» فأسندوه, وآذن للناس فدخلوا 
علیه, قذکروا الوت وكُرَيَتَُ, واللْحد ووحشته» والدنیا وزوالّهاء والآخرة وأهوالّها ٠‏ ثم بكي وبکی 
جلساژه. وقال: يا غلام» اكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان! 33): ما بعد, فقد كنت آرعی 
غنيك: احوطها حياطة الناصح الشفق, فجاء الأسد فبطش ومّق الرعی كل ممرق, وقد تزل 
بمولاك ما نزل بالأمم قبله, ثم کتب في آخره, وقال:(**) (الطویل) 


اذا مالقيت الله عثّي راضياً فان مرد النفس فی ما هنالك 
لقد ذاق طعم الوت من کل قبلنا ونحن نذوق الوت من بعد ذلك 


ثم دخل عليه آبو النذر یعلی بن مجاشع. فقال له: كيف تری ما بك يا حجاج. 
من غمرات الوت وشكراته؟ قال: يا يعلى. عَم شدیدا. ودهرا نهدا وسفرا نلان و ادا 


۷۳ اولي الرافا والرحمة بعباده وخلقه, أشهد E a‏ سيرتك»› 
وتركك ملتك, وتنكيك عن قصد الحق. » وسنن الخ وآثار الصالحین. قتلت صالحي الناس. 





(31) اللآليء الصنوعة للسيوطي 104/2 . 

(32) البيت لمحمد بن حازم في الدر الفريد 61/2. 
(33) في الأصل: الوليد بن مروان, وعبد اللك. ساقطة. 
(34) الأبيات للحجاج في الدر الفريد 80/2. 
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فأفنيتهم» وأطعت المخلوق في معصية الخالق, وهرقت الدماء. وضريت الأنشاب(5©: وسست 
سياسة متکبُر جبار (9ظ) عززت بني مروان وآذللت نفسك, وَعمَرْتَ دورّهم وأخربْتَ دارك. 
فالیوم لا ينقذونك ولا يعينونك. لقد أفنيت سراة الأمة» احتماماً6© واهتماماً: وعناء وا 
فالحمد لله الذي آراحها منك بموتك وأعطاها مناها بخزيك. قال: فكأنما قطع لسانه, ولم يحر 


جوایا؛ وتنفس الصعداء وخنفته العبرة. ثم رفع رأسه فنظر إليه وقال: (الخیف) 


رب ان العسبساد قد آيسوني ورجائي لك القفدةً عظیم 

فقام عنه وهو يقول: الحمد لله رب العالین:(37) (الطويل) 

إذاا كان وجه العُذر ليس ببسیّن ١‏ فإن اطراح العُذْر خی من العذر 
(في الاعتذار) 


او اب ارو ی موی وی و , قرآه معرضاً عن فقال: مالي آری 

داتی مسی بن لدي رج فجعل یت نتب 0 یا 3 المؤمنين,» ان اعتذاری ممأ 

OEY‏ وب ی وی وه وان 

اقل النصور نوما راکبا؛ والفرج بن فضالة جالساً عند باب الذهب» فقام إليه الناس, ولم 
يقم إليه ابن فضالة, فاستشاط النصور غیظاً وغضباء فدعاه وقال له: ما منعك من القیام 
(10و) مع الناس حين رأيتني؟ قال: خف أن يسالني الله عنهء لم فعلت» ويساك عنه لم 
رفست وقد كرهة زرل الله لى الله عليه و تنك غیت الور وق رنه و قى 
وات 

بعث بعض الملوك فى رجل وجد عليه؛ فلما وقف بين يديهء قال: أيها الأميرء إن الغضب 
شیطان, فاستعذ بالله منه, وإنما خلق العفو للمذنب» والتجاوز للمسي». فلا تضق على ما 
(عافيتي)(38) آحب إليه من سقمي, وبراءتي أحب إليه من جرمي. 





(35) كذا بالأصلء والأنشاب جمع نشبء وهو المال. 
(36) أي وجوباً لا يمكن نقضه. 

(37) البيت لمحمود الوراق في الدر الفريد 317/2. 
(38) كلمة ناقصة, لعلها کذلك. . 
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وجد عبد الملك على رجل فجفاه واطْرّحهء ثم دعاه يسأله عن شیء فرآه شاحبا ناحلاًء فقال 
له: متى اعتللت؟ فقال: ما مسني سقم. ولكني جفوت نفسي مذ جفاني الأميرء وآليت ألا 
أرضى عنها حتى يرضى عني الامیر» فأعاده إلى مرتبته. 

أتي عبد الملك بن مروان بأعرابي قد سرق. فأمر بقطع یده» فأنشاً يقول: 


بدي يا أميرالمؤمنين أعيذها بعفوك آن تلقى مكاناً يشينّها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة إذا ما شمالي فارقثها يميثها 


فأبى إلا قطعهاء فقالت له آمه: يا أمير المؤمنين» واحدي وكاسبي. قال: بئس كان لك وهذا 
حد من حدود الله لا ينبغي تركه. قالت: (10ظ) يا أمير المؤمنين اجعله من بعض الذنوب التي 
يستغفّر الله منها. فعفا عنه. 

كان معن بن زائدة قد أمر بقتل جماعة من الأسری, فقام إليه أصغر القوم. فقال: يا معن؛ 
أتقتل الأسرى عطاشا؟ فأمر لهم بالاء, فلما سقوا قال: يا معن أتقتل أضيافك؟ فأمر معن 
بإطلاقهم. 


(عمربن الخطاب والهرمذان) 

لا أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهرمزان أسيراً9©. دعاه إلى الاسلام» فأبى عليه 
فأمر بقتله» فلما عرض على السيف قال: لو أمرت لي يا أمير المؤمنين بشربة من ماء. فهو خير 
فالقی الإناء من یده» وقال: الوفاء يا أمير المؤّمنين نور أبلج. قال له: لك التوقف فى أمرك حتى 
آنظر, فرفع عنه السیف, فلما رقع عنه أسلمت خير إسلام» فما حملك على ما فعلت؟ قال: 
خشيت يا أمير المؤمنين أن يقال إن إسلامي إنما كان جزعاً من الموت. فقال عمر: إن لفارس 
حلوماً بها استحقت ما كانت فهي من الخُْلك(40), ثم كان عمر بعد ذلك يشاوره في إخراج 
الجيوش إلى فارس ويعمل برأيه. 
(معاوية وأسير من أهل العراق) 

أتي معاوية يوم صفين بأسير من أهل العراق, فقال: الحمد لله الذي أمكنني منك. فقال له: 
لا تقل كذلك يا معاوية. فانها مصيبة: قال: وأيّة نعمة أعظم من أن أمكننى الله من رجل قتل 
أن معاوية لم يقتلني فيك. ولا أنك ترضى بقتلي» وإنما يقتلني في الغلبة على حطام هذه الدنياء 


(39) راجع خبر الهرمزان في الطبقات الكبرى لابن سعد 66-65/5 تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط دار الكتب 
(40) في العقد الفريد: إن لأهل فارس عقولاً بها استحقوا ما كانوا فهي من الملك. ۰113/1 ط دار الكتب العلمية, 
بیروت 1997. 
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فإن فعل» فافعل به ما هو آهله» وإن لم یفعل, فافعل به ما أنت آهله. فقال له: ويحك لقد سببت 
فأبلغت» ودعوت فأحسنت. خليا عنه. 
(مصعب واسير) 

ات الصعب بن الزبير برجل من أصحاب الختار لضرب عنقه»ء فقال: أيها الأميرء ما أقبح 
بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنةء ووجهك هذا الذي يستضاء به, وأتعلق 
باطرافك وآقول: أي رب سل هذا فيم قتلني؟! قال اطقوه, واجعلوا ما وهبت له من حياته في 
حَفْض ودعةء اعطوه مائة آلف. قال له الاسیر: بابي آنت آبي وأمي. آشهد أن لقیس بن الرقیات 
منها خمسین ألفاً. قال له: ولم؟ قال: لقوله: ‏ (الخقیف) 
ب شهاب من الد ه تجلّت عن وجهه الظلماء 
فقال: آنت موضع للصنيعة. وآمره بملازمة مجلسه(41). 


(الرشید ومسلم بن الولید) 

وکان هارون الرشید یقتل أولاد فاطمة وشیعتهم(۹), وکان مسلم بن الولید قد رمي عنده 
ا و و ل ل ی ل 
وجد هو ومسلم عند قتيبة ببغداد, فلما أتي بهما قيل له: يا أمير المؤمنين: قد أتيت بالرجلين 
قال: أي الرجلين؟ قيل له: أنس بن أبي الشيخ ومسلم بن الوليد. قال: الحمد لله الذي أتلفرني 
بهماء يا غلام. أحضرهماء فلما أدخلا عليه نظر إلى مسلم وقد تغير لونهء فرق له وقال: إيهاً 
يا مسلم! أنت القائل: (البسيط)( (11ظ) 


إئما 





أمسى الهوى ببني علي في الحشا واراه يطمح عن بني العباس 
قال: بل آنا الذي آقول:(*) (البسیط) 

امسی الهوی ببني العمومة في الحشا مستوحشاً من سائر الایناس 
واذا تكاملت الف ضائل كُنتم أولى بذلك يا بني الع باس 
فعجب هارون من بديهته, یوت استنش‌ده نا | أمير وی ی فانه 





(41) الخبر في عیون الاخبار لابن قتيبة 142-141/1, تحقیق محمد الاسكندراني» ط3 دار الکتاب العربي» بیروت 
1997 

(42) الخبر في العقد الفرید 54/2. 

(43) في العقد الفرید 54/2 ط بیروت: انس الهوی. 

(44) دیوان مسلم بن الولید 324 تحقیق سامي الدهان, ط دار العارف» مصر 1970 وفیه: آنس الهوی. 

(45) في العقد: استبقه. 
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روعي أفرخ الله روعاتك(۹*) يوم الحاجة إليه. فإني لم أدخل على خليفة قط. ثم أنشاً 


يقول:477)(البسيط) 
تلمْظ السيف من شوق إلى أئس فالموت بلحظ والآقدارٌ تنتظر 
فليس ببلغ منه م ايوْملُه حتى يؤامرَ فيه رابك القدر(8ة4) 


فاجلسه هارون وراء ظهره» لئلا یری ما هم فيه. حتى فرغ من قتل أنّسء ثم قال له 
فأنشده قصيدته 3 أولها:49) (الطويل) 


افراع لا تسس وبا اسسبلي ولا تطثبا من عند قاتلتي دحلي 
حتی انتهی إلى قوله: 
الاسم فته 9۵ 90 شرن تمشت به مشي الْقْیّد في الوحل(0؟) 
فضحك هارون وقال: ویحك» ما رضیت آن قیدته حتی جعلته يمشي في الوحل, ثم خلّى 
سبیله(۳۳). 


و #موي واه بني ۳9 

أمية ما وی وی 9 إلا وهو واقف على رأس, ۹ يعرفه, فقال له ف 
الرجل؟ قال: حفص الأموي, قال: آنت الذي لم تزل مطنباً في هجاء ء بني هاشم وثلبهم؟ قال: 
لیس کل ما يبلغك حق آیها الأميرء وآنا الذي أقول:3©) (التقارب) 


وک انت ام في ملكها تجوز وتکنسر عدوالفا 
فلمارأى الله آن قد بغت ولم بطق الناس طُفيائه 60 
رماها يس قاح آل الرسول فج بكفيه اعناب (°65 





(46) في الأصل: أفرج روعي أفرج. وهو من وهم الناسخ. وأفرخ روعي: أزله. 

(47) ديوان مسلم بن الوليد ص 314. 

(48) في الديوان والعقد بعدهما بيت آخر هو: أمضى من الموت یعفو عند قدرته وليس للموت عفو حين يقتدر 
(49) ديوان مسلم بن الوليد ص 33, العقد الفريد 53/2. 

(50) في الديوان والعقد: إذا ما علت منا. 

(51) في العقد: ثم أمر له بجائزة وخلّى سبيله. 

(52) هو عبد الله بن محمد السفاح أول الخلفاء العباسيين توفي سنة 136ه. 

(53) الأبيات في معجم الأدباء 1178/3. 

(54) معجم الادباء: ولم يحمل الناس طفیانها . 

(55) معجم الادباء: فجذ بكفيه آعیانها. 
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فقال له: اجلس» وأمر عيد الله بالغداء فتغدی معه» ثم نظر إلى عبد الله یفوم ویحرج. 
فخاف على نفسه. وظهر الجزع عليه فقال له عبد الله: ليس الأمر كما تظن. قال: أيها الأمير, 
إني لجأت اليك. فأجرني. قال: نعم قد آجرتك. وان ةن دا دان قفا الغلام في 
گم وقال: اخرج أنت أمنء فخرج والناس بالباب ينتظرون راسه: فسالوه فقال لهم: وهب لي 
الأمیر آلف وخمسمائة دینار» آلف ديني» وخمسمائة في كمي. 
(کسری ویوسف الغني) 

وقال کسری لیوسف الغني وقد قتل فهلود تلمیذه: كنت أستریح منك الیه, ومنه إليك. 
فأذهب حسدك» ونغل صدرك شطر تمدحي. ثم أمر أن يطرح تحت أرجل الفيلة, ففال: آیها 
الملك, إن كنت أنا قد أذهبت شطر تمتعك» فأذهيت أنت الشطر الآخرء أليس جنايتك على نفسك 
مثل جنايتي عليك؟ فقال کسری: دعوه. فما دلّه على هذا الكلام إلا ما جعل الله له من طول 
المدة. 
(عمرین عبد العزیز ورجاء بن حيوة) 

آمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل, فقال له رجاء بن حیوة(6؟): يا أمير الژمنین» إن الله 

(ابن مریم والمهدي) 

دخل أبن مره وب وی رو دح اس یو فقال له 
الد واین السماك) . 

آمر الهدي بضرب عنق رجل, فقام إليه اين السماك فقال له: إن هذا لا يجب عليه ضرب 
العنق. كال دح كل أن تعفو عنه» فان ن كان جر كان ل لك دوني» > وان كان وزر 
كان علي دونك فخلّی سبیله. 
(آبو سفيان ودماء قریش) 


وقعت دماء بين حيين من قریش, فأقيل أبو سفیان» فما بقی أحد واضع رآسه الا رفعهء 





(56) رجاء بن حيوة بن جرول الكندي» أبو المقدام. شيخ اهل الشام في عصره. من الوعاظ الفصحاء العلماءء كان 
تهذيب التهذيب i‏ حلية الأولياء ۰170/5 تذكرة اا 1 وفيات الأعيان 187/1. 
0 ابن مريم: فوح بر بن يزيد بن جعونة المروزي القرشي بالولاء قاضي مرو يلقب بالجامع لجمعه علوماً كثيرة» توفي 
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الحق قال: نعم العفوء فتهادر 9 E‏ 
(المبارك بن فضاله والمنصور) 

قال البارك بن فضالة: كنت عند أبي جعفر جالساً في السماط أذ مر برجل للقتل, فقلت: 
يا أمير المؤمنين» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد( بين 
يدي الله عز وجل: من كانت له عند الله يد فلیتقدم» فلا يتقدم إلا من عفا عن مذنب)60) فأمر 
بإطلاقه. 


(من الحلم والأمثال) 
(آقرب ما یکون العید من غضب الله إذا غضب)(6). وتقول العرب: ملكت ا 6), وارحم 
توحم" ی ك ما تدين تدان 64), مریمب 

قال رجل لأبي بكر: TY‏ قبرك. فقال: معك لا معي. وقیل 
لعمرو ين عبيد: لقد ار ید وی ی بت قال: إياه فارحموا. 
(الحسن بن علي ورجل من أهل الشام) 

ذكر ابن عائشة أن رجلاً دخل المدينة بخلنا به علیکم. ثم أمر لهم بتحف وأحسن جائزتهم 
من آهل وود و ات یرب رو و ا 
اأخفيك غود اه قلت: أجلء قال: 7 مور إلى منزل آنزلناك وا مال آعطیناك» والی حاجة 
از فا هه ا ع وهای خی ات إلى كه 
(58) اي لم يطلبوا ؛ بدماء قتلاهم وعفوا عنها. 
(60) لسان 8 1059/4 > الضعفاء ء للعقيلي 2/3 
(61) لم أجد الحدیث بهذا اللفظ. 
)62( جمهرة الأمثال 245/2 مجمع الأمثال 283/2, البيان والتبيين/324. 
(63) العقد الفرید 189/2. 
(64) جمهرة الامثال ۰168/2 مجمع الامثال 155/2 الکامل 325/1. 
(65) مجمع الامثال 3047/2. فصل القال ص 461 الستقصی 321/2 
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(من مأثورالقول) (لسريم) 


ثالبينىعمرو وثال تفه فاثم المثلوب والثالب66) 
7 ۶ 5 # € 
قلت له براوقلل الخنا كل على صطاحبه كاذب 


قيل للاحنف: من أحلم. أنت أو معاوية؟ قال: تا الله ما رأيت أجهل منك إن معاوية يقدر 
فیحلم. وأنا أحلم فلا أقدرء فكيف أقاس به؟ 

قال علي رضي الله عنه: مَنْ لانت کلمته. وجيب محبتّه. وحلمك على السفيه يكثر أنصارك 
عليه. 

أسمع رجل عمر بن عبد العزيز بعض ما يكره» فقال: لا عليك (13ظ) إنما أردت أن 
يستفزنى الشيطان بعز السلطان, فأنال منك اليوم ما تناله مني غداًء انصرف إذا شئت 

لابن زهير: (الطويل) (57) 


إذا أنت لم كرض عن الجهل والخنا اصبت حليماً أو اصابك جاهل 

وللنائغة:(68) 

ولاخنير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن تکدرا 

ولا خسیسر في جه ل إذا لم يكن له حلیم إذا ما أورد الأمر أصدرا() 

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يفضض الله فاك) فعاش مائة وثلاثين سنة لم 
تنتفض له ثنية(20). 


سمع بعض الزهاد رجلاً يتكلم بقیبع. فقال له: يا هذا أمسك عليك» فإثك تملي على 
حافظَيُكَ كتاباً إلى ربك. فانظر ماذا تملي. 

وكان معاوية يقول: إني لأستحيي أن يكون ذنبي أكثر من عفوي. وجهلي أعظم من حلمي, 
أى عورة يواريها ستري. . وقال: أولى الناس بالعفوء أقدرهم على العقوبة. وأنقص الناس عقلاً 
من ظلم من هو دونه. 

قال الشعبي: دخلت على ابن هبيرة» ويين يديه رجل يريد قتله» فقلت: أصلح الله الامیر» 
أنت على فعل ما لم تفعل أقدر منك على رد ما فعلت. فقال: نعم» وأمر بالرجل إلى الحبس. 


(66) البيتان دون نسبة في الدر الفريد 151/3. 

(67) ديوان كعب بن زهير ص 134, ط قميحة. الرياض 1989 وفيه: إذا انت لم تقصر. 

الصمد. 

(70) الشعر والشعراء ص 159ط ليدن 1902, الاغاني 13/5 ط دار الكتب العلمية بيروت 1992. 
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قال الشعبي: حضرت عند ابن هبيرة وقد أتي بقوم فأمر بضرب أعناقهم, فقال له رجل 
منهم: أيها الأمیر. إن الذي وضع السجن كان حكيماً. جعله قيداً للعجلة. وياباً إلى تثبت 

2 للاناة, فعليك بالتئیت» وایاك والعجلة, فأنت على عقويتنا أقدر منك على ردها. فأمر 
بحبسهم (14و)» ثم عفا عنهم. 

وکلم ابن هبيرة في قوم حبسهم, > فقال: إِنْ كنت آیها الأمیر حبستهم بباطل, فالحق 
يُخرجهمء وان كنت حبستهم بذنب فالعفو يسعهم» فعفا عنهم. 

قال داود لابنه سليمان: يا بتي لا تستقل عدوا واحداً» ولا تستكثر ألف صدیق, ولا تستبدل 
بأخ قديم أخا مستحدثاً ما استقام لك. 
(المأمون وطاهر بن الحسين) 

آبو جعفر البغدادي قال: لما انقيض طاهر بن الحسين عن المأمون: وأخذ حذره»ء ادب له 
الأمون وصیفاً بأحسن الآداب» وعلّمه فنون العلم. ثم آهداه إليه مع آلطاف كثيرة من طرائف 
العراق, وقد تواطاً معه على أن يسمه واعطاه سم ساعة» ووعده على ذلك بأموال عظيمة, فلما 
انتهى إلى خراسان ووصل إلى طاهر الخبرء قبل الهدية, فأمر بإنزال الوصیف في دار 
فاجری عليه ما يحتاج الیه, وتركه شهراً > فلما بُرم الوصيف بمکانه. كتب إليه: سيديء إن 
تقبلني فاقبل, وإلا فردني إلى أمير المؤمنين» فأرسل فیه. والبجلة على تفت فلم انتهى إلى 
باب المجلس الذي كان ¿ فيه»ء أمر بالوقوف عند باب المجلس» وقد لفن له على لمن أشن وفرع 
رأسه» وبین يديه مصحف مفتوح. وسيف مشهورء ثم قال له: قد قبلنا ما بعثه أمير المؤمنين 
غیرك. فإِنًا لا حاجة بنا اليك» وقد رددناك على أمير المؤمنينء وليس عندي جواب أكتبه إلا ما 
ترى من حالين فأبلغٌ أميرَ المؤمنين السلام» واعلمه بالحال التي رأيتني فيها. فلما قدم الوصیف 
على المأمون وكلمه ما كان من آمره. ووصف له الحال التي رآه عليهاء شاور وزراءه (14ظ) في 
ذلك» وسالهم عن معنى ما آراد. فلم يعلمه واحد منهم. فقال المأمون: لكني قد فهمت ما آراد 
آما تفریعه رأسه وجلوسه على اللبد الأبیض. فهو یخبرنا أنه لنا عبد ذلیل, وأما الصحف 
المنشورء فهو یذکرنا بالعهود التي له عليناء وأما السیف الشهور فهو یقول: إن نکثت تلك 
العهود. فهذا يحول بيني وبينك. اغلقوا عنا باب ذکره ولا تفتحوه في شيء مما هو فیه. فلم 
يهجه المأمون حتی مات طاهر بن الحسين. 
(المنصور وقتل آبي مسلم الخراساني) 

لما هم المنصور بقتل آبي مسلم, سقط بين الاستبداد برايه والمشاورة فیه, فأرق في ذلك 
ليله فلما أصبح دعا بإسحاق بن مسلم العقيلي» فقال: حدثني حديث الملك الذي أخبرتني عنه 
بحران؟ قال: آخبرني آبي عن الحسین بن امن أن ملكا من ملوك فارس كان يقال له سابور 
الأكير, کان لة وویز ناصح ت افد اذا من أدب اللوك. وشاب ذلك بفهم في الدین» فوجهه 
سابور داعية إلى آهل خراسانء وكانوا قومأ عجماً يعظمون الدنيا جهالة بالدین. وكان يقال: 
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لكل ضعيف صولةء ولكل ذليل دولة كلع متكت م7 الأمور التي لقح استتكالك خا 
عَواناً شالت أسافلّها بأعاليهاء فانتقل العز إلى أرذلهم» والنباهة إلى آخملهم. فأشريوا له 
حباً(71, فلما استوثقت له البلاد. بلغ سابور دارهم» وما أحال عليه من طاعتهم: , ولم يأمن زوال 
القلوب وغدرات الوزراء» فاحتال على قطع رجائه من قلوبهم. وكان يقال: ما قطع الرجاء بمثل 
تابي بنادهة القلوب72) على اغترار» فصمم على قتله (15و) عند وروده عليه برؤساء آهل 
خراسان وفرسانهم. فلم يرعهم إلا ورأسه بين آیدیهم. فوقف بهم بين الغربة ونأي الرجعةء 
فرآوا أن یستتموا الدعوة بطاعة سابور» ویتعرضوه من القركة: فأذعنوا له بالك والطاعة, 
وتبادروه, فملکهم حتی مات حتف آنفه, فأطرق النصور ملياً ثم رفع رأسه وهو 
یقول:("(الطویل) 

لذي العلم قبل الیوم ما يقرع العصا وم علَم الانسان الا لین ما 
وأمر اسحاق بالخروج ودعا بأبي مسلم. فلما نظر إليه داخلاً قال: "قد أكشفتك خلت 
ثلاث خلافك وامتنانك ترتميني» وقولك للجماهير العظام7۹, ثم وثب إليه» ووثب من معه من 
حشمه بالسیوف على آبي مسلم. فلما رآهم وثب. فبدره النصور فضربه ضربة قضی عليه 


وقال: (الکامل) 
اش رب بکاس كنت تسقي بها امسر في الحلق من العلقه(15) 
زعس مت أن الاین لا بقتضي كذبت فاس توف آبا مسجرم 


ثم آمر فخر اسيم ع آهل خراسان, هم بیبه فجالوا جولة ساعة ثم ردهم عن 


المنصور قال: (لواف" 
وماأخذوالك الامثل إلا ليحذوا إن حذوت على مثال 
وكان المنصور إذا رأه قال: (الطويل) 
واس اور انكاس قي بامثالها في المحضلات العظائه (15 





(71) قوله: لكل ضعيف صولة:؛ ولكل ذليل دولةء هذا مثل في البيان والتبيين 368/3. 

(72) كذا في الأصلء والعبارة غير واضحة؛ والندهة: الصوت, والنواده: الزواجرء اللسان: نده. 

(73) البیت للمتلمس. وکانت تقرع العصا لعامر بن الظرب العدواني وقد كبرء فكان يزوغ في حكمه فينبهه أبنه بقرع 
العصاء الاغاني 3 ط دار الکتب العلمية؛ والرواية مع خلاف في عیون الأخبار 602/2» تحقیق محمد 
الاسكندراني, ط دار الکتاب العربي, بیروت 1997 والرواية نیهما: لذي الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا. 

)74( كذا وردت العبارة ولعلها جزء من الشعر ناقص» وانظر خبر مقتل أبي مسلم في الطبري واين الآثير حوادث سه 
7ه. 

(75) البيتان مع خلاف في الرواية في الكامل لابن الأثير 110/5 ط دار الكتب العلمية» بيروت 1995. في الأصل: ثم 
زعمت. ثم زائدة» أي ثم قال. 
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(أقوال مأثورة) 
قال قس بن ساعدة: من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه. قال الشاعر:6) 
نفس عصام سودت عصام ا وعلْمُ ئه الکر والاهقداما 
ود > للك بن مروان لدي افو بعت 07 
صدقت. أخذ الشاعر هذا 9 55 (البسيط) 
مالي عقلي وهٌتي حسبي ماانامولى ولا أنا عريبي 
إزاانتمى منتم إلى اد فانني منتم إلى أدبي 
قال النبی صلی الله عليه وسلم: لا دين الا بمروءة(). قال ربيعة الرأي: الروءة ست 
خصال؛ ثلاث في السفر, وثلاث في الحضرء فأما التي في السفر, فبذل الزاد» وحسن الخلق, 
ومداعبة الرفیق, والتي في الحضر؛ فتلاوة القرآن» ولزوم الساجد. وعفاف الفرج. 
قدم وفد على معاوية فقال: ما تعدون الروءة فیکم؟ قالوا: العفاف واصلاح العيشه. فقال: 
وقالوا: من أخذ من الديك ثلانة ة أشياء. ومن ن الغراب ثلانة أشياء تم بها أدبه ومروته, ا خد 
من الديك سخاءه وشجاعته وغیرته» ومن الغراب یکوره فى طلب الرزق. > وشدة حدذرد. وبستره 
سفاده. 
(التقلاء ) 
قال خالد سن صفوان(75): الناس آریع طیقات؛ طبقة علماء (16 و( وطيقة أدباء, ورجرجة() 
قال لجالینوس: بما صار الرجل الثقیل آثقل من الحمل الثقیل؟ قال: الاق الرجل الثقیل نما 
ثقله على القلب دون الجوارح والحمل الثقیل یستعین فيه القلب بالجوار ح(50). 
(76) البیت في الاغاني ۰16/11 وعصام هو: عصام بن شَهبّر الجرمي حاجب النعمان. 
00 كنا 0 تسم وی 
الملك والسبقا العباسي وله معهم أخبار, ولد ونشا أ بالبصرة | مالك ا 0 
له کلمات سائرة. وکان م فصيحاً آقدر الناس علی مدح الشيء وذمه. , كف بصره آخر حياته: توفي سنة 133ه. وفيات 
الاعیان 243/1 آمالي الرتضی ۰172/3 نكت العمیان 148 . 
(79) في الاصل: حماور حرحب. والتصویب من العقد الفرید 151/2 ط دار الکتب العلميةء بیروت, 1997 . 


والرجرجة: من لا عقول لهم. 
(80) الخبر في العقد الفرید 153/2. 
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وقال ابو حنيفة للاعمش(81) وآتاه عائداً في مرضه: لولا أن تقل عليك آبا محمد لعدتك في 
کل يوم مرتین» فقال له الاعمش: والله يا ابن أخي؛ إنك لتشقل علي وأنت في منزلك» فکیف لو 
جئتني في کل یوم مرتین. 
وذکر رجل ثقيلاً كان یجلس الیه, فقال: والله إني أبغض شقي الذي يليه إذا جلس إلي. 
كان حماد بن سلّمّة إذا رأى من يستثقله قال: #رينا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون624. 


وقال أبن الرومي:(83) (الخفيف) 


وشقسیل اشامن ثقل الوت ومن شدة الع_ذاب الالیم 
لو عصت رنه اج مهلنه‌ ماكا ن سواه عقوبةللجحيم 


(عمر بن عبد العزیز) 

ودخل مسلمة بن عبد اللك على عمر بن عبد العزیز في الرضة التي مات منها , فقال له: يا 
أمير المؤّمنين, انك فطمت آفواه ولدك من هذا المال وترکتهم عالة, ولابد لهم من شيء یصلحهم. 
فلو أوصيت بهم الي» أو إلى نظرائك من آهلك. لكفيناك مؤونتهم ان شاء الله. فقال عمر: 
اجلسوني» فأجلسوه. فقال: أبا لله تخوفني يا مسلمة؛ آما ما ذكرت أني فطمت آفواه ولدي من 
هذا المال وتركتهم عالةء فإني لم أمنعهم (16 ظ) حقاً هو لهم, ولم أعطهم حقاً هو لغيرهم, وأما 
ما سالت من الوصاة إليك وإلى نظرائك من آهل بي بيتي» فان وصيتي بهم إلى الله الذي نرُل 
الکتاب. وهو یتولی الصالحین, ۷۳:00 رجل اتقى الله فيجعل الله له من 
آمره یسرأ؛ ويرزقه من حيث لا یحتسب, أو رجل عتا وفجرء فلا يكون عمر آول من آعانه على 
العصية. ادعوا الي ببنيی(5, فدعوا له وهم يومئذ اثنا عشر غلاماً, ؛ فجعل یصعد بصره فیهم 
ويصوپهء حتی اغرورقت 65 عیناه بالدمع. ثم قال: بنفسي فتية ترکتهم ولا مال لهم. يا بني» 
إني قد تركتكم من الله بخ EE‏ ع ب OE N‏ و وی pa‏ 


قيل: فما احتاج أحد من ولد عمر ولا افتقر. واشترى عمر من صاحب دير سمعاد(86) 





(81) الاعمش: سليمان بن مهران الأسدي بالولاء. تابعي كان رأساً في العلم عالمأ بالقرآن والحديث والفرائض, توفي 
سنة 148. والرواية في العقد الفريد 153/2. 

(82) الدخان 12. والرواية وما قبلها في العقد الفريد السابق. 

)53 لم آجد البيتين في ديوانه ط دار الكتب العلمية» بيروت 1994 . 
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موضع قبره بأربعين درهماً. مرض تسعة أيام» ومات رضي الله عنه يوم الجمعة لخمس بقين 
من رجب سنة |حدی ومانة. ۱ 

ولما ولي بعده يزيد بن عبد املك بن مروان. کتب إلى عمال عمر رضي الله عنه: آما بعد فإن 
عمر كان مغروراً غررتموه أنتم وأصحابكم, وقد رأيت كتبكم إليه في انكسار الخراج 
والضريبة: فإذا أتاكم كتابي هذاء فدعوا ما كنتم تعرفون من عهده. وأعيدوا الناس إلى 
طبقاتهم الاولی, أخصبوا أم أجدبواء أحبوا أم أكرهوا (17 و) جبوا أم ماتواء والسلام. 
(المنصور وآخر آبناء الأمويين) 

سهر النصور ذات ليلةء فذكر خلفاء بني أمية وسيرهم» وأنهم لم يزالوا على استقامة» حتى 
أفضى أمرهم إلى أبنائهم الترفین. فكانت هممهم في عظم شأن ا ملك وجلالة قدره, وقصد 
الشهوات. وإيثار اللذات» والدخول في معاصي الله ومساخطه, فسلبهم الله العزء ونقل عنهم 
النعمة. فقال له صالح بن على: يا أمير المؤمنين» إن عبد الله بن مروان(87, لما دخل النوية 
هارباً فيمن اتبعه. سل ملك النوبة عنه. فأُخْيِرَ عنه. فرکب إلى عبد الله فکلْمه(**) بكلام عجيب 
في هذا النحو لا آحفظه, وأزعجه من بلده» فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من السجن 
بحضرتنا فى هذه اللیلة. ویساله عن ذلك. فأمر المنصور بإحضاره» وساله عن القصة, فقال: 
يا أمير المؤمنين» قدمنا من بلاد النوبة. فدخل علي رجل أقنى طوال. حسن الوجه؛ فقعد على 
الارض ولم يقرب الثیاب. فقلت: ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا؟ قال: لأني ملك؛ وحق على الملك 
أن يتواضع لعظمة الله إذا رفعه, ثم قال لي: لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم؟ قلت: 
اجترأ بذلك عبيدنا وأتباعناء لأن الك زال عنا. قال: فلم تطؤون الزرع بدوابكم والفساد يحرم 
عليكم في كتابكم؟ قلت: يفعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم. قال: فلم تلبسون الديباج والحریر» 
وتستعملون الذهب والفضة. وذلك محرم علیکم؟ قلت: ذهب الك عناء وقل أنصارناء فانتصرنا 
بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره مناء فأطرق (17 ظ) ملياً وجعل یقلب 
يده وينكث في الأرض ويقول: عبيدنا وأتباعنا دخلوا في ديننا وزال الملك منا. ثم ردده مراراًء 
ثم قال: ليس ذلك كذلكء بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله وركبتم ما عنه نهاکم» وظلمتم من 
ملکتم. فسلبكم الله العز والبسکم الذل بذنويكم» وله فيكم نقمة لم تبلغوا غايتهاء وأخاف أن 
یحل بكم وأنتم في بلدي فيصيبني معکم» وإنما الضيافة ثلاثة آیام. فتزودوا ما احتجتم إليه 
وارتحلوا عن بلدي. 





(86) دير سمعان: بكسر السين وفتحهاء هو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتین محدقة به وعند قصور ودورء 
وعنده قبر عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه. معجم البلدان: (دير سمعان). ۱ 

)87( عبد الله بن مروان بن محمد الأموي, من بقایا بني آمية في الشام شهد الوقائع الکارثة وزوال دولتهم في آیام 
أبيه سنة 131هء وفر من عبد الله بن علي العباسي (عم السفاح) إلى بلاد النوبة. ثم ظفر به الأمير نصر بن محمد بن 
ومات في أيام الرشيد نحو 170ه. الكامل لابن الأثير حوادث سنة 161: وياقوت 147/1, 2/578, أبى الفداء/2212 
الأعلام 137/4. 

(88) في الأصل: وكلامه» وهو من وهم الناسخ. 
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(أبو جعفر المنصور عبد الله بين محمد العباسي) 
قال شبيب بن شبة الاهتمي(): حججت2©) عام هلك فيه هضام. وولي الوليد بن يزيدء وذلك . 
سنة خمس وعشرين ومانة» فبينا أنا مريح ناحية من المسجدء إذ طلع من بعض أبواب المسجد 
فتى أسمر رقيق السمرةء موفر اللْمة. شفيف اللحية رحب الجبهة. فتی بين الفتاء, أعين كأن 
عينيه لسانان ناطقان. يخالط أبهة الأملاك بزي النساك. تقبله القلوب. وتتبعه العيون؛ یعرف 
الشرف في تواضعه. والعتق في صورته. واللب في مشيته؛ قما ملكت نفسي أن نهضت في 
كوه بتاكلا عن خنوه: وسبقني فتحرم بالطواف فلما سبع قصد للمقام فرکم. وأنا آرعاه 
ببصري» ثم نهض منصرفاً ٠‏ فكأ ن عيناً آصابته, فكبا كبوة دميت له أصبعه. فقعد لها 
القرفصاء» فدنوت منه متوجعاً لا ناله. متصلاً به آمسح رجله من عقر التراب» فلا یمتنع علي, 
ثم شققت شققت ناحية بردي» فعصبت بها أصبعه. وما يُنْكِرُ ذلك ولا يدفعه, ثم نهض متوکناً علي, 
وانقدت له أماشيه (18 و) حتى آتی دارأ بأعلى مكة, فابتدره رجلان تكاد صدورهما تنفرج 
من هیبته» ففتحا له الیاب. فدخل واجتذبنی» فدخلت بدخوله» ثم نم خلی يدي» فأقبل على القبلة 
فصلی رکعتین آوجزهما في تمام؛ ثم استوی جالساً في صذر مجلسه, فحمد الله وأثنى علیه, 
وصلى على النبي أتم صلاة وأطيبهاء ثم قال: لم یخف علي مكانك منذ اليوم ولا فعلك, فمن 
تكون يرحمك الله؟ قلت: شبيب بن شيبة التيمي. قال: الأهتمي؟ قلت: نعمء قال: فرحب بي 
وكرت ووصف قومي تان بیان, وأفصح لسان فقلت له: أنا أجلك أصلحك الله عن المسألة, 
ب كارو مرو جم وی ا وود ی د 
س(*), فقلت: بأبي أنت وأميء ما أشبهك بنفسك وأدلك على منصبك. ولقد سبق إلى قلبي 
ف ا قال: فاحمد الله يا آخا بني تمیم. فا قوم يسعد بحبنا من 
هرقن همفهها من انق وان بل الما إلى قلب أحدكم حتى يحب الله ورسوله. 
ومهما ضعفنا عن جزائه. فقلت له: آنت توصف بالعلم وأنا من حملته» وأيام الوسم ضيقة 
ووصل آهله کثیر» وفي نفسي آشیاء أحب آن٩)‏ آسال عنهاء أفتأذن لي فیها جعلت فداك؟ قال: 
نحن من آکثر الناس مستوحشون وأرجو أن تکون للسر موضعاًء وللامانة راعياً» فإنْ كنت كما 
رجوت فافعل, فقدمت من وثائق القول والأيمان ما سکن الیه, فتلا قول الله تعالى: #قل أي 





(1) شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي امنقري الاهتمي: آبو معمرء أديب اللولد. وجليس الفقراء» وأخى المساكين. من 
أهل البصرة. كما يقال له "الخطیب" لفصاحته. كان شريفاً من الدهاة, ينادم خلفاء بني آميةء ويفزع إليه أهل بلده في 
حوائجهم؛ توفي سنة 170ه. البيان والتبيين 62/1 ثمار القلوب ص 22ء تهذيب التهذيب 307/4. ميزان الاعتدال 
1 الاعلام 7 

(3) أي طاف سبعة أشواط. 

(4) في الأصل شبيب بن شبةء وهو شبيب بن شيبة بن عبد الله التيمي النقري الأهتمي, تقدمت ترجمته. 

(5) هو آبو جعفر النصور الخليفة العباسي فيما بعدن ثاني الخلفاء العباسيين المتوفى سنة 158ه. 

)6( أحب مكررة. 
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شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبینکم() (18 ظ)ء ثم قال سل عما بدا لك؛ فقلت: آما 
ترى من على الموسم!! وكان عليه يوسف بن محمد بن يوسف الثقفيء خال الولید. فتنفس 
الصعداء» وقال: أعن الصلاة خلفه تسالني. أم كرهت أن يتأمر على آل الله من ليس منهم؟ 
قلت: كلا الأمرينء قال: إن هذا عند | لله لعظیم. فأما الصلاة ففرض لله تعبد به خلقه, فاد ما 
فرض ی الله عليك في كل وقت» ومع كل أحدء وعلی کل حال؛ فان الذي ندبك لحج بيته وحضور 
جمعاته وأعياده» لم یخبرك في کتابه أنه لا یقبل منك نسکاً إلا مع آکمل الوّمنین ایماناء رة 
منه لك» ولو فعل ذلك بك لضاق الأمر, فاسمح یسمح لك. قال: ثم دارکت في السؤال علیه, فما 
احتجت أن سال عن آمر ديني أحداً بعده. ثم قلت: يزعم آهل العلم أنه سیکون لکم دولة. قال: 
لاشك فیهاء تطلع مطلم الشمس, وتظهر ظهورهماء فنسال الله خيرهاء ونعوذ به من شرهاء 
فخذ بحظ لسانك ویدك منها ان آدرکتها . قلت: آو يتخلف منها عدي ر 
قال: نعم» قوم يأبون إلا وفاء لمن اصطنعهم. ونابی الا طلباً لحقناء فنلصر ویخذلون. كما نصر 
بأولنا آولهم. وخذل بمخالفتنا من خالف منهم. 

فاسترجعت, فقال: سيل غليك الان ا الله التی قد خلت من قبل, ولن تجد عة الله 
تبديلاء ولیس ما يكون منهم بحاجز لنا عن صلة أرحامهم» وحفظ أعقابهم» وتجدید الصنيعة 
عندهم. قلت: كيف تسلم لهم قلوپکم وقد قاتلوکم مع عدوکم؟ قال: نحن قوم حبب إلينا الوفاء 
وان كان عليناء وبعّض إلينا الغدر وان كان لنا (19 و) وانما يشذ عنا الاقل» فأما آنصار 
دولتنا وبقیا شیعتنا وأمراء جیوشناء فهم موالیهم» وموالي القوم من آنفسهم. فإذا وضعت 
الحرب آوزارها صفحنا بالحسن عن السي» ووهبنا للرجل قومه» ومن اتصل بأسبابه. 
فتذهب النائرةء وتخبو الفتنةء وتطمئن القلوب. قلت: ویقال إنه یبتلی بكم من آخلص لکم الحبة. 
قال: قد روی أن البلاء أسرع إلى محبینا من الاء إلى قراره. قلت: لم آرد هذاء قال: مه؟ قلت: 
تقعون بالولي وتخطئون العدو. قال: من يسعد بنا من الاولیاء أكثرء ومن يسلم منا من الاعداء 
أقل وأ يسرء فإنما نحن بشرء وأكثرنا أذن» ولا یعلم الغیب إلا الله وربما استترت عنا الأمور, 
فنقع بما لا نریده, وان لنا لأحساناً يأسى الله به ما نکلم» ويجبر ما نثلم» ونستغفر الله مما لا 
نعلم» وما أنكرت أن يكون الأمر على ما بلغك ومع الولي التعزز والإدلال» والثقة والاسترسال؛ 
ومع العدو التحرز والاحتیال, والتذلل والاغتیال وربما عليك. أصل المُدل؛ وأخل المسترسل, 
وتجانب التقرب. ومع المقة) تكون الثقة. وعلى أن العاقبة لنا على عدوناء وهي لوليناء وإنك 
المسؤول يا أخا بني تمیم. قلت: إني أخاف ألا أراك بعد اليوم؟ قال إني أرجى أن أراك وتراني 
كما تُحب إن شاء الله قلت: عجل الله ذلكء قال: آمين؛ قلت: ووهب لي السلام منکم» فإني من 





(7) الأنعام 9. 
(8) المقة: الحب. 
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محبیکم. قال: آمین. وتبسم. وقال: لا بأس عليك» أعاذك الله من ثلات, قلت: وما هي؟ قال: قدح 
في الدين» أو هتك للملك. أو تهمة في حرمة. ثم قال: (19 ظ) احفظ عني ما أقول لك: اصدق 
وان صرعك الصدق» وانصح وان باعدك النصع, ولا تجالس عدوناء إذا أحطنا) فانه مخذول, 
ولا تخذل ولينا فإنه منصورء واصحبن بترك الماکرة, وتواضع إذا رفعوك. وصل إذا قطعوك. 


ولا تستخف تستخف فيمقتوك» ولا تنفبض في حشموك, ولا تیدا حتى يبدأوك: ولا تخطب الأعمال» ولا 
تتعرض للاموال, وآنا رائح من عشيتي هذه فهل من حاجة؟ فنهضت لوداعه فودعته. نو 


آتوقت لظهور الأمر وقتاً؟ قال: الله القدر الوقت, وقد قامت النوحتان بالشام» وهما خیر(0) 


العلامات. قلت: وما هما؟ قال: موت هشام العام؛ وموت محمد بن على (11) سيل ذي القعدة, 
وعليه تخلف. وما بلغتكم حتى أنضيت12). قلت: فهل أوصى؟ قال: نعم. إلى آخي إبراهيه!03). 
قال: فلما خرجت. فإذا مولى له يشيعني, حتى عرف منزليء ثم آتاني بكسوة من كسوته, 
فقال: يأمرك آبو جعفر أن تصلي في هذه. وافترقناء فوالله ما رأيته إلا وحرسيان قابضان 
علي پدنياني منه في جماعة من قومي لأبايعه. فلما نظر إلي تنبتني ي» فقال: خليا عن من صحت 
مودته وتقدمت حرمته» ولخت قبل اليوم بيعته. قال: فأكبر الناس ذلك من قوله» ووجدته على 
أدل عهده لي, ثم قال لي: أين كنت عني أيام أخي العباس؟ فذهبت آعتذر, فقال: آمسك فإن 
لكل شيء وقتاً لا يعدوه» ولن يفوتك إن شاء الله حفظ مودتك, وحسن مشایعتك, فاختر بين 
رذق یسعك (20و) وعمل برفعك. قلت: آنا حافظ لوصيتكء قال: وآنا لها أحفظ إنما نهيتك أن 
تخطب الاعمال. ولم آنهك عن قبولها. قلت: الرزق مع أمير المؤمنين آحب لي. فقال: ذاك آحب 
الي. فقال: ذاك آحب الي لك؛ وهو آعمر لقلبك. وأودع وأعفى إن شاء الله. ثم قال: هل زدت 
في عيالك بعدي شيئاً؟ وقد كان سالني عنهم. فذکرتهم له. فعجبت من حفظه, قلت: الفرس 
والخادم. قال: قد لحقنا عیالك بعیالنا. وخادمك بخدمناء وفرسك بخیلناء ولو وسعني لحملت 
لك على بيت الله وقد ضممتك إلى المهدي» وأنا موصیه بك» فإنه آفرغ لك مني. 


(9) في الاصل: احطینا. 

(10) في الاصل: اخیر وهو وهم من الناسخ. لأن همزة التفضیل تحذف من خیر, وشر؛ وحب. 

(11) هو آبو التحدث عبد الله بن محمد بن علي. 

(12) أي أتعب دوابه وأهزلها من کثرة السفر. 

(13) هى إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله, العروف بالإمام, وي المعو انا مهف خی , كان يسكن 

الحميمة من أرض السراة» وكان بها منازل بني العباس, أوصى أبوه بالإمامة إليه, فدان شيفدة محطفون إلنه ویکاتیونه 

من خراسان وغیرها: > وتأتيه رسلهم. وانتشرت دعوته, ٠‏ وهو الذي وجه آبا مسلم الخراساني والياً على دعاته وشيعته 

في خراسانء » ثم ظهر آمر إبراهيم وعلم به مروان بن محمد. آخر الخلفاء الأمويين فقبض عليه وسجنه بحران ثم قتله 
حبسه, فكانت البيعة من بعده سرا لاخیه أبي العباس السفاح, قتل إبراهيم سنة 131ه. الطبري 9/132, ابن 

الأثير 158//5. 
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(الأحوص الأنصاري) 
ی كان الأحوص بن محمد الأنصاري الشاعر» ومن بني عاصم الذي حمت لحمه الدپر(04 
تشبب بامرأة يقال لها أم جعفرء وفیها یقول: (الطویل) 
إدور ولولا أن أرى أم > عفر بأبياتكم ما درت حيث آدور(15) 
وكان لام جعفر أخ يقال له أيمنء فاستعدى عليه ابن حزم الأنصاري وهو والي المدينة 
للوليد بن عبد اللك» وهو أبى بكر بن عمرو بن حزم» فبعث ابن عمرو إلى الأحوص فأتاهء 
يبغضه ابن حزم. فقال له: ما تقول فيما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: يزعم أنك تشببت 
باخته, وفضحته» وشهرت أخته بالشعرء فأنكر ذلك» فقال لهما: قد اشتبه علي امركماء ولكني 
أدفع إلى كل واحد منكما سوطاًء ثم اجتلداء وكان الأحوص قصيراً نحيفاً. وكان أيمن طويلاً 
ضخماً جلداً» فغلب أيمن الأحوص حتى صرعه وآثخنه(۹, فقال أيمن في ذلك: (20ظ) 


(الطويل) 
لقد منع المعروف من أم جعفر شم طويل الساعدين غيور 
فلما رأى الأحوص تحامل ابن حزم علیه» امتدح الولید. ثم شخص إليه إلى الشام. فدخل 

علیه, فأنشده:(17) (البسيط) 
دودین دص زمي رايت به 2 ضرا ولوألقِيَ الحسزمي في النار 
ی ۱۵ بمروان بذي خن شنب والمدخلينَ على عثمان في الدار(18) 


فقال: صدقت والله, لقد كنا غفلنا عن حزم وآل حزم. ثم دعا کاتبه فقال: اکتب عهد ابن 
حیان الْري على الدينةء واعزل ابن حزم. واکتب بقبض آموال ابن حزم» وال حزم. وإسقاطهم 
أجمعين من الدیوان, فلا يأخذوا لأموي عطاء أبداً. ۱ 

ففعل ذلك فلم یزالوا في حرمان من العطاء» مع ذهاب الأموال والضیاع. حتی انقضت 
دولة بني أميةء وجاءت دولة بني هاشم. فلما ولي النصور آبو جعفرء قدم الدينة, فجلس لهم, 
وأمر حاجبه أن یتقدم إلى کل رجل منهم أن ینتسب له إذا قام بين يديه» ففعلوا. فلم یزالوا 





(14) هو عاصم بن ثابت بن آبي الاقلح الأنصاري» وکان قد عاهد الله أن لا یمس مشركاً ولا يمسه مشركك. فاستشهد 
يوم بد فارسلت قريش ليؤتوا ب بشيء من جسده» وکان قد قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه مثل الظلة 
من الدَبّر فحمته منهم؛ ولذلك كان يقال: حمي الدبر. الإصابة 461-460/3 ت 4365, ط دار الكتب العلمية بيروت 
5 أسد الفابة ت 2665, الاستيعاب ت 1313. 

(15) أي بالغ في إيذائه. 

(16) أي بالغ في إيذائه. 

(17) البيتان من قصيدة في ديوانه ص 7 وفيه: لاتاوينٌ لحزمي رایت به. 

(18) في الديوان: 

الناخسين بمروان بذي خشب والمقحمين على عثمان في الدار 
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كذلك حتى دخل عليه رجل قبيح الوجه» فلما مثل بين يديه قال له نا مدر المقمكتة: آنا ابن حزم 
الانصاري, الذي یقول فيه الأحوص: لا ترثین لحزمي » الأبيات. فقال المنصور: أعد عليء 
فاعاد, ثم قال: أعد علي» فآعاد. فقال له: أما والله لئن كان ذلك ضرکم في ذلك الحین, 
لینفعنکم الیوم. ثم آقبل على کاتبه آبي أيوب الحوري, فقال: اكتب إلى عامل الدينة برد ما 
اقتطعته بنو (21و) آمية من ضياع بني حزم وأموالهم» ویحتستب لهم ما فاتهم من عطانهم. وما 
قبض من غلاتهم» من يومئذ إلى الیوم. رجف نهم جميع ذلك من ضياع بدي مرون ویفرض 
لكل واحد منهم في شرف العطاء. وقال: وعلي الساعة بعشرة آلاف درهم فتدفع إلى هذا الفتى 
لنفقته. فخرج الفتى من عنده بما لم يخرج به أحد ممن دخل عليه. 
(البيان بصر والعي عمی) 

وقالوا: البیان بَصَّرٌ والعي عمّی. كما أن العلم بصر والجهل عمی, فالبیان نتاج العلم, 
والعي نتاج الجهل(۳). 
(نصیب بن ریاح) 

قال عبد العزیز بن مروان( لنصیب بن رباح» وکان أسود: هل لکم فیما یثمر بالحادثة؟ 
يريد النادمة» فقال: أصلح الله الأميرء اللون مرمد 7ء والشعر ولم آقعد معك بکرم 
عنصرء ولا لحسن منظرء وإنما هو عقلي ولسانيء فإن رأيت ألا تفرق بينهما فافعل. 
(الشعبي ولحن الحجاج) 

دخل الشعبي على الحجاج. فقال له: کم عطاءك؟ قال: آلفین. قال: ویحك. کم عطاؤك؟ قال: 
آلفان. قال له: فلم تجیب باللحن فیما لا يلحن فيه مثلك؟ فقال: لحن الأمير فلحنت وآعرب 
فأعرب ولم آکن لیلحن الأمير فأعرب آنا عليه فاکون کالقرع له بلحنه. والستطیل بفضل القول. 
فاعجبه منه ذلك» ووهب له مالاً. 
(تقبیل الأيدي) 

عن ابن عمر قال: کنا بل يد رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

دخل رجل على هشام بن عبد الملك فقبل يده فقال: إن العرب ما قبلت الأيدي إلا هلوعاًء 
ولا فعلته العجم إلا خضوعاً. 
(19) النص في البيان والتبيين 77/1. 


(20) في الاصل: عبد الله بن مروان؛ وهو من وهم الناسخ, والصواب: عبد العزيز بن مروان, كما في العقد الفريد 
8. 
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واستأذن رجل المأمون (21 ظ) في تقبيل يدهء فقال: إن قبلة اليد من المسلم ذلةء ومن الذمي 
خدعة :ولا حاجة نك أن ثذل» ولا بنا أن نخدع. 

وقالوا: قبلة الإمام في اليدء وقبلة الأب في الرأسء وقبلة الأخ في الخدء وقبلة الأخت في 
الصدر. وقبلة الزوجة في الفم. 
(عیسی بن مریم وعلماء آخر زمان) 
وذ عون فى الرة ولا غنود ون عن اتیان a ET‏ الأغنياء» ويبعدون 
الفقراء. وينبسطون للکبراء. وينقبضون عن الحقراء(۶, آولنك أخوان الشیطان, وأعداء 
(أقوال مأثورة) 

وقالوا: إحسان المسىء أن يكف عنك آذاه, وإساءة المحسن أن يمنعك جدوا(*. 

قال معاوية لصحار العبدي: ما البلاغة؟ فقال: أن تجيب فلا تخطيء. ثم قال: أقلني يا أمير 
المؤمنين» قال: قد أقلتك. قال: فلا تبطئ ولا تخطی. 

كان ابن سيرين إذا سئل عن مسألة فيها أغلوطة. قال للسائل: امسكها حتى تسأل عنها 
أخاك إبليس. 
مت قيصر إلى د 
وعن ثلاثة أشياء r pay e hue FENA e‏ 
ببنق(24) كل شيء في قارورة. فبعث معاوية بالكتاب والقارورة إلى ابن عباس(*)ء فقال: أما ما 
لاقبلة له فالكعبةء وأما من لا أب له فعيسى بن مريم» وأما من لا عشيرة له فآدم (22 و). وأما 
من سار به قبره فیونس, وأما ثلاثة أشياء لم تخلق في رحم» فكبش إبراهيم» وناقة ثمود» وحية 
برأي ذي العقلء وأما الذي لا شيء. فالذي ليس له عقل ولا يستعين بعقل غيره. 





(22) الحقراء هنا البسطاء الضعاف. 

(23) الجدوى: العطية والكرم؛ والمطر. 

(24) في الأصل: ببزق, ولعلها: ببنق» والبنق: من بنق عمله أي أمضاه مطرداًء وبق الشيء زينه وتأثق في صنعه. 
(المعجم الوسيط: بنق). 

(25) هو الصحابي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم حبر الامة توفي سنة 68ه. 
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(في الوصية) 
e‏ و عدن وعم ف نك زياداً . قال له: يا أيه, إذا لم يكن للحي إلا 
وقال معاوية سین سعید٩2:‏ إلى مَنْ أوصى بك أبوك؟ قال: إن أبي أوصى إلي ولم 
(في الحرص وإمساك المال) 


روي عن لقمان الحكيه(27) أنه قال لابنه: يا بني أوصيك باثنتين» لن تزال بخير ما تمسكت 
بهما؛ درهمك لعاشك. ودينك لمعادك. 


وقال أبو الاسود(29): مسكك( ما بيدك خير من طلبك ما بيد غيرك» وأنشد(60: 


(الطويل) 
بلوم‌ونني في البخل جهلاً وضلَّة وللبّخل خير من سوال بخیل 
وانشد لغیرو(31)؛ ۱ ۱ (الوافر) 
وحس یس المال ایسسسر من بقاه وضرب في البسلاد بفير زاد 
واص لاح القلیل يزيد قيه ولا یبسقی الكثير مع الفساد 


عذلت آعرابية ابنها في إتلاف ماله فقالت: حبس الال انفع للعیال من بذل الوجه للسؤال, 
فقد قل النوال. وكثر الحالء > وقد أتلفت الطارف والتلادء قت نطاب ها بأيدي (22 ظط( العبادء 
ومن لم يحفظ ما ینفعه, آوشك أن یسم فیما یضره ‏ 





(26) عمرو بن سعيد بن امية الاموي, المعروف بالاشدق لفصاحتهء كان والي مكة والمدينة لعاوية وابنه پزید. فلما طلب 
مروان بن الحكم الخلافة عاضده وجعل له ولاية و ابنه عبد اللك, فلما ولي عبد الملك خلعه وقتله سنة 70ه. 
27 لقمان الحكيم: حكيم معمر, غرف في ا الإسلام:. وفي القران اكز مر باسنت فيا 
نماذج من حكمه ومنها وصايا لابنه: أن لا يشرك بالله» وان يبر والديه ويطيعبهما ما لم يأمراه بمعصية. وأن يقيم 
الصلاة. ويأمر بالعروف. وينهى عن النکر, وان يلتزم الصبر والتواضع, وفي الأمثال والحكم عبارات شتى تعزى إلى 
لقمان, بحيث أصبح مرد كثير من الحكم العربية. , قيل إنه كان نجاراً. آی رای او عبداً حبشياً واضحى شخصية 
شا نسو نال د في طول حیاته. الروض الأنف 166/1, ا 9/4 :كمار القلوب :صن 97 'الوستوعة 
العربية الميسرة 1561/2 . الأعلام 243/5. 

(28) آبو الأسود الدؤلي: ظالم بن عمرو الكناني, من الفقهاء الأعيان والشعراء الفرسانء ينسب له وضع علم النحو, 
وهو أول من نقط الصحف, سكن البصرة في خلافة عمر بن الخطاب. وولي إمارتها في خلافة علي بن أبي طالب, 
توفي سنة 69ه. وفيات الأعيان 240/1, الإصابة ت 4322 تهذيب ابن عساكر ۰104/7 خزانة الأدب 136/1. 

(29) في الاصل: مسككهء وهو تحريف من وهم الناسخ. 

(30) البيت لأبي الاسود الدؤلي في العقد الفريد ۰219/7 وبدون نسبة في 185/6. 

(31) البيتان للمتلمس في العقد الفريد 219/7. وفيه: وحبس المال خير من نفاد. 
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(عثمان بن عفان وابن عباس) 

اجتمع عثمان رضي الله عنه بان عباس وعنده مروان بن الحکم. فقال له عثمان: ما تقول يا 
ابن عباس في بعد ما بلغ مني» ما ترى؟ قال: أن يعرف لك سنك وضميرك وقرابتك. فقال: 
جزاك الله خيراًء فما بلغني عنك إلا الجمیل, ولكن آلا تعجب من ابن عمك علي بن أبي طالب 
في سمعه وطاعته ليتم وعدي» حتى إذا صارت الأمور لابن عمه فعمته بعماه العوائل(32)» فأعد 
له الخایل. حتى بلغ منه ما تری. فقال أبن عباس: إني لست ممن تقعقع له بالشنان تحت 
الغطاء33), وان أخاك من صدقك» أما والله» لو أن ح حسناً ويا بيا في دين الله لجاهدهما 
في الله حق جهاده» ولرادك لعمرك وقرابتك. غير آنك تجرثمت**) آمورا ا كاعاعتها(33 أو 
تركهاء إما للّه عز وجلء وإما مراقبة للعباد» وقد كنت حقيقاً إن كانا تركا أمر الله أن تتركه 
كما ترکاه, وان كانا راقبا العباد. أن تراقب من ذلكما راقباء وأيم الله لئن أطعتني لتخلعتها من 

عنقك» ولتَقَرْنْ في بيتك. قال: ما كنت لاخلع سریالا(3۹) سريلنيه الله أبداً. قال له: فأنت وذاك. 


فقال مروان: يا بن عباس» مكلك ومتله كما قال الأول: (الوافر) 
دعوثك للى تاب ولست آدري آمن خلفي المنيٌة ام أمامي(°7 
فش قت العمتاب رخي بال وقدجلالفعا عن الکلام 


إن كان عندك لهذا الرجل نصرة فاعنه» وإلا فما آغناك عن جوابك (23 و) قا ابن عباس: 
هو والله عنك وعن آهل بيتك كان آغنی. إذ آوردتموه ولم تصدروه» ثم آقبل على عشمان 


فقال(28): (الوافر) 
جسعلت شسعسان جلدك قوم سسوم وقد یجسزی القنتازن بالقرين 
فم انظروا لدنب انت فيها بإصطلح ولا نظروا لدین 


اتق يا عثمان» واعلم أن القوم غير قابلین منك إلا خلعك أو قتلك. فإِن فتلت قتلت على ما 
تعلمه, وان خُلعت كان التوية آمامك» وعسی أن یتوب الله عليك. قال: لا تتحدث العرب بهذا 
أبداً . قال: ن تتحدث العرب بخلعك خير من أن تتحدث بقتكك, وانصرف عنه؛ فقتل عثمان بعد 
ذلك بیسیر. ۱ 


(32) في الاصل: فعمته بعاه العوایل» ولا معنی لها. 

(33) الثل: لا یقعقع له بالشنانء والشنان جمع شن. وهو القربة الخلق. إذا قعقع نفرت منه الابل» یضرب الثل للرجل 
الشرس الصعب. آي لا بهدد ولا يفزع. الستقصی في آمثال العرب للزمخشري 274/2). 

(34) تجرثمت: انقبضت ولزمت الوضم. 

(35) کذا في الاصلا ولعلها من كعكع؛ أي هاب وتراجم. وكعكع في کلامه: تحبس. العجم الوسيط: کعم. 

(36) في الاصل: سرابا. 

)37( البیتان دون نسبة في الدرالفرید 53 . وفیه: دعوتك للغیاث ولست آدري. 

(38) البيتان في الدر الفريد 201/3 دون نسبة. 
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يروى أن مالك بن أنس كان يذكر علیاً وعثمان وطلحة والزبير فيقول: ما اقتتلوا إلا على 
الثريد الأعفرء ذكر هذا الحديث محمد بن يزيد في الکامل(۳. 
(الحجاج ومن یوم في الكوفة) 

آمر الحجاج ألا یوم بالكوفة إلا عربي» وكان يحيى بن وثاب یم بقومه بني آسد. وهو مولى 
لهم. فقالوا له: اعتزل» فقال: ليس عن مثلي نهىء آنا لأحق بالعرب. فابوا, فأتى الحجاج فسلم 
عليه ثم قرأ فقال له: من هذا؟ فقيل له يحيى بن وثاب. قال: ما له؟ قالوا أمرت ألا یوم الا 
عربي, فنجاه قومه. قال: ليس عن مثل هذا نهيت, يصلي بهم. فصلى بهم الفجر والظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» ثم قال: اطلبوا إماماً غيري» إنما أردت ألا تستبدلوني» فأما إذا 
صار الأمر لي فأنا والله لا أصلي بكم أبداً. 


(الحسن البصري وسعيد بن جبير) 


كان الحسن(*) في جنازة فيها نوائح» ومعه سعيد بن جبیر(٩)‏ فهم سعید (23 ظ) 
بالانصرافء فقال له الحسن: ان كنت كلما رانك قحا کت حها » أسرع ذلك فى دينك. 


(عبد الملك وعروة بن الزییر) 
دخل عروة بن ن الزبير (2) يستاناً لعبد الملك بن مروان: فقال عروة: ما أحسن هذا اليستان: 


(إذا استغنى الرجل) 
ویقال: إذا استغنی الرجل امتحن به أريعة؛ صدیقه القدیم بستبدل به صدیقاً آخرء وأمرأته 
یتسری عليهاء وداره یهدمها ویبنیها, ودابته یستبدل بها. 


(آعرابي في مجلس الرشید) 
وفد آعرابي على الرشید ممتدحاً له, وعلیه جبة خر ورداء يماني أسود قد شده في وسطه, 
ثم رده إلى منکبیه, وعلیه عمامة خز سوداء طويلةء فلما نظر إليه الرشید تبسم» ثم دنا فسلّم, 


(39) لم آوجد الخبر في کامل البرد ولا کامل ابن الاثیر. 

(40) هو الحسن بن يسار البصري, ایو سعید. , تابعي كان امام أهل البصرة وحبر الامة في زمنه. > وهو أحد العلماء 
الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك, توفي سنة 110ه. حلية الاولیاء 131/2, ميزان الاعتدال 254/1. آمالي 
الرتضی 106/1+. 

عبد الرحمن بن الأشعث شعث.ثم فر به الحجاج وق بعد محاورة. قال أحمد نحل 3 E‏ اال وه 
الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى عمله. وفيات الأعيان ۰204/1 طبقات ابن سعد 178/6 تهذيب التهذيب 11/4 
الطبري 93/8. 

(42) عروة بن الزبیر بن العوام الأسدى ي القرشي» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة كان عالاً بالدين صالحاً كريماً. انتقل 
إلى البصرة ثم إلى مصر وتزوج بها وعاد إلى المدينة. لم يدخل في شيء من الفتن؛ توفي سنة 93ه. وفيات الأعيان 
1 صفة الصفوة 47/2 حلية الأولياء 1746/2 . 
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فقال له سعید بن سلم: تكلم بفضل آمیر المؤمنين وشرفه, فأنشد شعراً استوی له الرشید 
جالساً ثم قال له: أسمعك مستحسناء وأنكرك متهماً لك» فإن كنت صاحب الشعر فقل في 
هذين بیتبن» وآشار إلى ابنیه الامین والأمون. فقال: يا أمير المؤمنين» حملتنی على غير الجدد. 
روعة الخلافة وبهر البديهة ونفور القوافي, إلا أن آفکر فیتالف لي نافرهاء فليمهلني أمير 
المؤمنين قليلاً. قال له: قد آمهلتك» وجعلت حسن اعتذارك هذا بدلاً من امتحانك. فقال: يا أمير 


المؤمنين» نفست والله الخناق» وسهلت میدان السباق, ثم أنشأ یقول: (الطویل) 
بنيت اعيا الله بعد E E‏ ذوی قبة الاسلام فاشتد عودها (24و) 
هما طنياها بارك الله فيهما وانت أمير المؤمنين عمودها 


قال: آحسنت, فلا تكن مسالتك دون إحسانك» قال: مائة من الإبل يا أمير المؤمنين. فأمر له 
بها وخلع علیه. ۱ 
(هشام بن عمرو وآعرابي) ۱ 

وفد آعرابي على هشام بن عمرو() وهو والي الجزيرة والوصل, فقیل: ممن الرجل؟ فقیل: 
من بني عقیل, قيل له: من أي البلاد؟ قال: من نجدن قیل: فما آقدمك هذا البلد؟ قال: الأمل في 
الأمير آصلحه الله وحسن الظن به, قيل له: فهل جعلت لاملك وحسن رايك سلماً إلى حاجتك؟ 
قال: نعم, آبیات قلتها بظهر البرية فاستحسنتهن جدأًء حتی إذا وردت باب الأمير أيده الله 
فرآیت ما به من الأبهة وعظم الشأن وهيبة السلطان. استصغرتهن واستقللتهن» فلجأت إلى 
السکوت والاعتذار. فقال له هشام: يا أعرابي» هل لك أن نجعل بیننا وبينك شرطاً؟. قال: ما 
هو, قال: نحضرك آلف درهم وندفعها اليك» ونشهد الله ومن حضر عليك» وتنشدنا آبياتك. 
فإن كانت الالف درهم خيراً منهاء لم ناخذ منك شيئاً» وان كانت آبياتك خيراً منها لم نزدك 
شيئاء قال: نعم أصلح الله الأميرء فأمر هشام بالف درهم فدفعت الیه. فانشا 
يقول: (الطويل) .. 


وما زلت أخشى الدهر حتى تعلقت يداي بمن لايتقي الدهر صاحبه 
فلما رآني الدهرٌ تحت جناحسه رای مرتقى صعباً عزيزاً مطالبه 
واني بحيث النجم في رآس شاهق تظل الوری أکنافه وجوانه (24 ظ) 
فتی كسماء الغیث والناس تحته إذا قحطث جادت علیهم سحائیه 
ولیس يخاف الدهر مَنْ كان جاره هشام ولا تخشی عليه نوائبة 


(43) هشام بن عمرو بن بسطام التغلبي الوائلي كان والیاً لابي جعفر النصور, توفي بعد سنة 157ه. فتوح البلدان 
للبلاري ص 449, الطبري وابن الأثير حوادث سنة 157ه, النجوم الزاهرة 16/2 3 


کتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات ‏ «<<ححط وک 
فضحك هشام وقال: عبناك والله يا آعرابي» ورزقنا الظفر عليك. والله ما قيمتها الا عشرة 
لاف درهم؛ قال الأعرابي : أصلح الله الأمير إن لي فيها شريكاًء ولا يجوز البیع إلا برضاه, 
فقال هشام متبسماً: كأنك حدثت نفسك بالنکث قال: أصلح الله الأميرء إني رأيت النكث في 
البيع خير من الخيانة في الشركة. فضحك هشام وأمر له بعشرة آلاف درهم» وقال: هل(44) 
رضي شریکك. ٠‏ قال: قد رضيء .ون لم يرض لا أرضاه الله. 
(کرم أبان بن الوليد) 


وفد أعرابي على أبان بن الوليد البجلی(۹5), فقال: أصلح الله الامیر» أوجفت إليك الركاب, 
وقاسيت الصعابء وأخلقت الثياب. قال له آبان: ما حملك على ذلك؟ قال: سمعت شعرك (و) 


عملت به» قال: وما هو؟ قال: قولك: ۱ (البسيط) 
کم من ید لا آودي شکر نعمتها عندي لضتسبط طار ومن من 
از جاء يسعى إلى رحلي لأسعقه اليس قد ظن بي خيراً ولم يرني 
فاعطاه ألف دينار. 


(کرم آبي دلف الحجلي) 

اجتمع وفد من الشعراء بباب آبي دلف(۹) على حين عسر منه. فخرج آذنه 

فقال: الأمير يقرأ علیکم السلام ویقول: لا شيء لکم عندناء فأمسك القوم» وكأنما فت في 
وجوههم حب الرمان. إذ خرج بعده غلام آخر فقال: ادخلواء قال: فدخلنا فالفینا آبا دلف على 
کرسي» فسلمنا علیه» فأمرنا بالجلوس, فجلسنا (25 و)» فقال: والله ما جبتکم بذلك الجواب 
وفي ملكي دينار ولا درهم. > وذلك أن الخراج قل والبلاد آجدیت. ووردت علینا خودت متمق 
أموالناء فلذلك قلت ما سمعتم, ثم ذكرت بيتاً تأدبت به, فاستعملت قول قائله. وهو: (الوافر) 





وقلدند ئت أن عليك ديناً ف زد رق دينك واقض ديّني 
والله لأزيدن في رق ديني لاقضین دیونکم. یا غلام» عليبالتجار فش اتها عملت 
الال منهم. حتی آرضانا عن آخرنا. 
(آبو دلف وفتیان من ذرية الرسول) 
أمرَ آبو دلف يوماً أن ینظر مَنْ في الباب» فرجع الآذن فقال: فتیان یقولون إنهم من ذرية 





(44) في الاصل: هي رضي, من وهم الناسخ. 

(45) آبان بن الولید بن مالك الزيدي البجلي. كان من أشراف بجيلة في العراق, وال مدحه الکمیت ابن زید. توفي سنة 
5 اللباب 518/1 الکامل لابن أير 82/5 البیان والتبيين 91/4. 

(46) أبى دلف: القاسم بن عیسی العجلي» ٠‏ آمیرالکرج» » وبسند فومه» واحد الامراء الاجواد الشجعان الشعراء قلده 
الرشید العباسي اعمال الجبل, ثم كان من قادة جيش الأمون, للشعراء أماديح فيه كثيرة» توفي سنة 226ه.. وفیات 
الاعیان 423/1 الاغاني ۲248/8 الدار» تاريخ بغداد 416/12). 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم, لظ فانتسبوا فعرفهم فأمر 
بدواة وقرطاس وقال لهم: أريد أن تکتبوا لي خطوط أيديكم بما أقول لكم؛ قالوا له: وما ذاك 
أيها الأمير؟! قال: أريد أن يكتب کل واحد منكم أني قد أعطيته آلف دينار. فقال منهم واحد: 
أيها الأميرء أفينا من يرجي لدنيا فيثيب على ذلكء ولولا إنك سيد جل لظننا غير ذلك؛ وما هذا 
الكتاب؟! قال: لا بأس علیکم» وما ذهبت بخير بي وبكم؛ فكتب كل واحد اسمه وأنه أعطاه آلف 
دينارء فدعا بالمال ودفع لكل واحد آلف دینار» ثم قال لهم: ما كنت أخبركم بمذهبي لولا حزازة 
تبقى في نفوسکم. , اکتموا علي ما أخبركم به إني أريد يد إذا آنا مت أنْ تُدرج هذه الرقعة معي 
في كفني, فإذا كان يوم البعث ووقفنا (25 ظ) بين يدي الله تعالی» توسلت لجدكم صلی الله 

عليه وسلم وقلت له: إني قد أغنيت عشرة من ولدك في دار الدنياء فيشفع لي عند ربي. 

لأبي دلف: (الخفیف) (الأبياتء وفيها نقص في عجز البيت الثالث) 


قطعت عن أتيانك الأشغال وهم.وم تتسری علي ثقال 

في بلاد يهان فيهاعرِيرٌ ال هوم حسستی تناله الأنذال 

حيث لا مدفع عن الضيم ولا للجياد؟ فيها مجال 

ومقاٌالعزيز في بلد الذل إذا أمكن الرحسسیل بحسال 

فعليك السسلام يا ظبيةالكر خاأقمتموحان منها ارتصال 
(العباس بن الأحنف) ‏ 


حکی آبو العباس المبرد قال: حدثنی محمد بن عامرء وکان من سادات بكر بن وائل 
وادرکته شیخاً كبيراً مملقاً. وکان اذا آفاد على املاقه شيئاً جاد به, وقد كان قدیماً ولی 
شرطة البصرة. وحدثني بهذا الحدیث الذي آذکره: ۱ 

ذكر أن فتیاناً کانوا مجتمعین قد اثتلفوا في نظام. كلهم ابن نعمة, وکلهم قد شرد عن أهله 
وقنع باصحابه, فذكر ذاكر منهم قال: كنا قد اكترينا شارعة77*) على بعض طرق بغداد 
المعمورة بالناسء وكنا نفلس أحياناً ونوسر أحياناً على مقدار ما يجد الواحد منا من أهله, 
وكنا لا نستكبر أن تقع مؤونتنا على واحد منا إذا أمكنهء ويبقى الواحد منا لا يقدر على شيءء 
فيقوم به أصحابه الدهرٌ الاطول, فكنا إذا أيسرنا اکلنا من الطعام لین ووعدنا(**) واللهیات, 
وكنا في أسفل الدارء فإذا عدمنا الطرب كان مجلسنا (26 و) غرفة نتمتع منها بالنظر إلى 
الناس, وكنا لا نخلو من النبيذ في عسر ولا يسرء ولو بعنا فيه الثياب والأقوات» فنحن كذلك إذ 
بفتى يستأذن عليناء فقلنا له: اصعد, فإذا برجل حلو الوجه سوي الهيئة ينبئ على أنه من أبناء 





(47) يريد: الشرعةء وهي السقيفة. أو البيت الطل على الشارع. 


كتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات pp»‏ 71 
فاقیل علینا وقال: إني سمعت بمجتمعکم. وحن وداد وصحه ة إلفتكم, دی كاد 
أدرجتم جميعاً (في) قالب فأحبيت أن أكون واكذاً منکم ولا تحتشموني» فصادف منا أقتا را 

من القوت والشراپ. EE‏ أكون كأحدكم. هات ما عندك» فقاب 
مملوءة, فكلنا وشرینا؛ وانبسط الرجل, نا هو احلی خلت ا إذا کک eS‏ استماعاً 
إذا ا وأمسكهم عن ملاحاة | انا خولف. ثم أفضينا منه إلى كرم مجالسة, وأجمل 
ا دكا ريما امتحناه بأن ندعوه إلى الشيء الذي نعلم أنه یکرهه. فيظهر لنا أنه لا يحب 
غیره. ويرى ذلك في إشراق وجهه. فكنا نغني به عن حسن الغناء. ونتمثل کلامه. ونتدارس 
أخباره» فشغلنا بظرفه وحسن وصفه لجميع ما تحدث عنه, نعرف أسمه ونسبه, فلم يكن عندنا 
منه إلا معرفة الكنيةء فإنا سألناه عنها فأبى من ذلك. فاخبرنا غلامه أنه يكنى أبا الفضل. فقال 
لنا يوماً بعد انفتال الانس: أخبركم كيف عرفتكم؟ قلنا (26 ظ) نحن أحب الناس في ذلك؛ قال: 
حبايبها بالرسائل, فكنت أجلس لها في الطريق التمس اجتيازها فأراهاء حتى أخلفني 
الجلوس علي (کذا)» ورأيت غرفتكم هذه فسالت عن خبرها فجبرت بالفتکم ومساعدة بعضكم 
لبعض, فكان الدخول فيما أنتم فيه أحسن عندي من الظفر بالجارية. فسالناه عنها فاخبرنا 
بهاء فقلنا له: نحن نحتال لك حتى تظفر بها. فقال: يا أخوتي» إني والله على ما ترون من شدة 
الشغف والكلف بهاء ما تمنيت فيها حراماً قط إلا مطاولتها ومصابرتها إلى أن یمن الله بثروة 
تا فاقام معنا شهرین ونحن معه علی غاية من الاختباط. وبقربه علی غاية من السرور. 
ثم اختلس منا وخرج من غير روية ولا مقدمة. فنالنا لفراقه آمر ممض, ولوعة مؤلةء ولم نعرف 
وجعلنا لا نری سروراً ولا غمّاً الا تذکرناه لتضاعف سرورنا بحضوره, وانصرام کل غم 


بمحادفته, فکنا فيه كما قال الشاعر: (الطویل) 
بذک هه غل ع رر وشر فما أنفك منه على ذكر (49) 


فغاب عنا عشرين یومأً؛ لا نلتذ بعده بشيء» فلما كان يوماً ونحن مجتازون من الرصافة 
فإذا به قدر طلع علينا في (27 و) مركب نبیل» وزي جلیل» فحين نظرنا به» انحط عن دابته. 
وانحط غلمانه, ثم سلم علینا وقال: يا أخوتي, ما تلذذت بعیش بعدکم. فلس أماطلكم بخبري 
إذا بلغت الستقر. ثم مال بنا إلى مسجد ثم قال: اعرفکم أولاً بنفسي, إني العباس بن 
الأحنف. وكان من خبري بعدكم أني انصرفت إلى منزلي من عندكم فإذا المسوّدة!'؟) محيطة 





(49) البيت مع آخر في الدر الفريد 5/484. وفيه: منهم على ذكر. 
(50) المسودة: أي جنود العباسيين. 
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1 ا ا رف خن اي 
أخيرك أن ماردة(۳۳) هي الغالبة على أمير المؤمنين الیوم» وأنه جرى بينهما عتاب فهي بعزة 
د الة العشوق. تأبى أن تعتذر» وهو بعر الخلافة وشرف Sh a‏ ل وقد رمت الأمر 
من قیلهما فأعياء وهو أحرى أن ينخدع للصبابة؛ فقل شعراً يسهل عليه هذا السبيل» > فقضى ۱ 
کرت كه دعا با اميين المؤمنين» فسار إليهء» ودفع إلي دواة وقرطاساًء فذهب عني ما آریده, 
e:‏ کل قول بواليا و ماو یروس 
)27 ت مق وجيت با فرجع الي الرسول فقال هاهنا؛ ذ ففي أقل نها مق ؛ وفي قدر ذهاب 
وعقب بالبیتین. فكتبت: (الكامل)( 62‏ 


العاشقان كلاهما متغفضب وكلاهما متوجد a‏ 
صدت مفاضبة وصد مفغاضياً وكلاهما مما يعالج متعب54) 
راجع احبئتك الذین هویتک هم ان المتيِّمقل مما يت جلی(۳؟) 
ان النتسجشب ان تطاول منكما دب السلّو له فك الطلّی(56) 
ثم کتبت تحتها: ۱ (السریم)(57) 
لاب للع اشق من وقفة یکون بين الوصل والصشرم 
حستی |ذا الجر تمادی به راجع من يه وى على رڅ °° 


ودفعت الرقعة. فدفعها يحيى إلى الرشید. فقال: والله ما رايت شعراً أشبه بما نحن فيه 
من هذاء والله لكاني ثصدت به. قال له يحيى فأنت والله القصود به يا أمير المؤمنينء هذا 
يقوله العباس بن الأحنف في هذه القصيدة. فلما قرأ البيتين وانتهی الی: راجع من يهوى على 
رغم" ضحك ضحکاً عظيماً. حتى سمعته, ثم قال: فإني أراجع على رغم. يا غلام؛ فدنا إليه 





(51) جازية لین 
(53) الدیوان: وکلاهما متشوق تشوق متطرب. 


(54) الدیوان: صدت مراغمة وصد اضرا 
(55) الدیوان: الذين هجرتهم. 

(56) الدیوان: إن التجنب إن تمکن منکما. 
(57) الدیوان ص 282. 

(58) الدیوان: حتی إذا ما مضه شوقه. 


كتاب الیل على الحاضرات وانحاورات « ۳ 73 
فأسر له ثم نهض. وأذهله السرور أن يأمر لي بشيء» فدعاني يحيى وقال: قد وقع شعرك 
بغاية الموافقة فقة. فقال: إذأ أوقعه. ثم جاء غلام فساره بشي ثم نهض (28 و) وقام الوزيرء ووقفت 
فنهضت لوقوف الوزیر» ولا رأيت: فقال: يا عباس,2 أمسيت أنيل الناس. أتدري ما سارني به 
امیر المؤؤمنين؟ قلت: لاء قال: ذکر آن ماردة تلقت أمير المؤمنين لما أعلمت بمجيئه فقالت: یا أمير 
يقوله؟ قال: العباس بن الأحنفء قالت: فبم كوفيء؟ قال: ما كافيناه بشيء» قالت: إذاً والله لا 
آجلس حتى یکافا. فأمير المؤمنين قائم لقيامهاء وأنا قائم لقيامه» وهما ينتظران في صلتك. 
فهذا كله لك. قلت: ما لي من هذا كله إلا الصئة. فضحك ثم قال: هذا أحسن من شعرك.. قال: 
تا ده المؤمنين لك تر وهی 0 دونه وأمر 7 بمال يه أمرت 
حتی نشتري لك بهذا الال ضياعاً!59), فاشترد یا وید ا إلي 

pe sS فهو 0 فقلنا هئاك الله, مالك د كا جع إلى : لم أتيت‎ > E 

نشتریها لكل فمشیناالی صاحبهاء وکانت جاه و ست ا 
من صرف اللسان, وكانت تساوي على وجهها میتی نيدان فلم رأى مولاها نبل المشتري 
طلب فیها خمسمائة دینار. فأجیناه 9 ظ) بالتعجب. فحط مائةء فقال لنا العباس: يا فتيان, 
فعلت. قلنا له: قل. قال: هذه الجارية آنا أعاينها "7 ۷ وأريد ایثار نفسي بهاء وأكره أن 
تنظر مني بعين من ماکس في ثمنهاء دعوني أعط فیها خمسمائة دینار. وقلنا: حط ماأتین» قال: 
فان فعل, قال: فصادف أن مولاها رجل حر(62), فأخذ من الثمن ثلاث مائة جهزها منها بمائتي 
دینا 

ر 





(المتوكل وجاريته) 
ذكر بعض الرواة أن المتوكل غضب على أكرم جواريه عنده» فكتبت على عصابة لها شعراً 
مرصعه بالدرٌ والذهب: (الطويل) 
وكنت إذا ما جئت آدنیت مسجلسي ووجهك من ماء الصبابة یقطر(3؟) 
(59) في الأصل: ضياع. 
(60) في الاصل: کلنا. 


(61) العبارة غامضةء وفي الاصل: إلى نعمة من من أنيه واهله. 
(62) في الأصل: رجلا حراً؛ وهو لحن. 
- (63) في الاصل: السبابة يقطر. 
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فمن لي بالعين التي كنت ممرةٌ إلي بها نفسي فداؤك تنظر 

ثم وقفت على راسه فتأملها وتامل الشعر, وانشا يقول: (الوافر) 

أعاتبهافتفغضب ثم ترضى وکل فعائها حسن جميل 

فإن تفضب فاحسن ذي دلال وان ترضى فلیس لها عديل 
(من طرائف آشعب) 


بينما قوم یاکلون عند رجل حيتانا > استآذن عليهم أشعب الطفيليء , فقال أحدهم: من شأن 
أشعب أن ينبسط إلى أجل الطعام» فاجعل بنا كبار هذه الحيتان في قصعة في ناحية البیت. 
ویاکل معنا هذه الصغارء ففعل وأذن له فدخل فقالوا له: كيف (29 و) رأيك فى الحيتان يا 
أشعب؟ قال: والله إن بي إليها لحرداً شديداً وحنقاء لأنّ آبي مات في البحر وأكلته الحيتان. 
قالوا: له: فدونك خذ بثار أبيك. فجلس ومد يده إلى حوت منها صغيرء ثم وضعه عند أذنهء وقد 
نظر إلى القصعة التى فيها الحيتان الكبار بناحية البیت. فقال: أتدرون ما يقول لى هذا 
الحوت؟ قالوا: لا ندري, قال: يقول: إنه لم يحضر موت أبي ولا آدرکه, لأنه كان أصغر ستاً. 
ولكن قال لي: عليك بتلك الكبار التي في زاوية البيت فهي أدركت أباك وأكلته. 
(ابراهیم بن الهدي يحدث المأمون بقصته) 
دك الموصلي عن إبراهيم بن المهدي قال: كنت قائماً على رأس ا إن تي الیه 
رادقا من اهل الخصرة: كام يضحري. | عذافهم: ٠‏ فرفعواء فبقي واحد منهم يتفرع ویستفیث 
فقال الأمون, سلوه عن أمرهء فقال: أصلّح الله أمير المؤمنينء ما آنا بزنديق» ولكني رأيت منهم 
من ينهمض,» فتوهمت انه هن إلى دعوة وات طفيلي 9 اعرف الزندقةء فأخذت معهم. . فضحك 
المأمون وقال: يؤدب. فقلت: يا أمير المؤمنينء هبني أدبه وأحدثك عن نفسي بحديث ظريف. قال: 
قل يا إبراهيم. قلت: يا أمير المؤمنين» خرجت من عندك يوماًء فطفت في سكك بغداد متطرياً 
حتى انتهيت إلى موضع سماهء فتنسمت قُتَار) طعام قد فاح» فتاقت نفسي إلى طيب 
رائحته, فوقفت إلى خياط هناك فقلت: لمن هذه الدار؟ قال: لرجل من البزازين() قلت: ما 
اسمه؟ فسماه (29 ظ) لي فرمیت بطرفي إلى الدارء فإذا بشباك فيه مطل, فنظرت إلى کف قد 
حرجت من الشحاك تابخ على كنب تک في امد الور بحسن لت والمعضم 
عن رائحة الطعام. فبقيت باهتاً ساعة, ثم ارتد إلي ذهني, > فقلت للخياط: هو ممن يشرب 
الخمر؟ فقال: نعم. وأحسب أن عنده اليوم دعوة» وليس ينادم إلا تجاراً مثله مستورين. فإني 
كذلك إذ آقبل رجلان نبیلان راکبان من رأس الدرب, فقال لي الخیاط: هذان منادماه. فقلت: ما 
آسماهما وما کناهما؟ فعرفني» فحرکت دابتي نحوهما وداخلتهما وقلت: چعلت فداكماء 


(64) القتار: رائحة اللحم. 
(65) البزازون: بائعوا الب والحریر. 


و۳ 
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استبطاكما آبو فلان أعزه الله. وسايرتهما حتى دخلا الباب» فأدخلاني وقدماني» فدخلت 
ودخلاء فلما رآني معهما صاحب الدار لم يشك أني جئت معهماء وأن لي شأناً عظیماًء فرحب 
بن وأجلسني في أرفع الراتب. فجيء يا أمير المؤمنين بمائدة عليها خبز نظیف. وأتينا بتلك 
الألوان فكان طعمها أطيب من ريحهاء فقلت في نفسي: هذه الألوان قد أكلتهاء بقيت الكف 
والعصم. كيف لي برؤيتهاء ثم رفع الطعام وجيء بالاء» ثم سرنا إلى مجلس النادمة, فإذا هو 
والله أشكل مجلس يا أمير المؤمنين» وجعل يلطف بيء ويميل بالحديث إلي» وجعل القوم لا 
يشكون أن ذلك منه عن معرفة متقدمة. حتى إذا شربنا أقداحاً. خرجت جارية كأنها القمر(۹؟) 
ليلة تمامه. تتثنى كأنها قضيب خيزران» فسلمت غير خجلة (30 و)» وئئیت لها وسادة, 


53 ت» وأتي بالعودة فوضع في حجرها فأنست في حذقهاء ثم اندفعت تغني:(67) (الطويل) 
توهه باطرفي فاصبیح خدها وفيه مكان الوهم من نظري أثْر(68) 


تصافضصه كفي في الم كفها فمن مس كفي في آناملها عقر(*؟) 
فهیجت یا آمیر الومنین بلابلی. وطربت لحسن غناها وحسن شعرهاء ثم اندفعت تفني: 
(الطویل) 


اشرت إليهاهل عرفت مودتي فقالت نعم إني مقیم على العهد 
فسصدت عن الإظهار عمداً لسرها وحادت عن الإظهار اعم على عمد 
فصحت. يا آمیر المؤمنين» وخامرني من الطرب ما لم آملك نفسي ما أجله؛ ثم اندفعت 
تغني: (الطویل)(70) 
اليس عجیبا آن بيت يضمني وإياك لا نسضلو ولا نتكلم 
سوی آعین تشکو الهوی بجفونها وتقطیع آنفاس على النار تضرم 
إشارة افوام وغسمس و حسواجب وتکسیرٌ اجسفان وكف تسل 


فحسدئها والله يا أمير الومنین على حذقها وإصابتهاء آنها لم تخرج من الفن الذي ابتدأت 
به» فقلت: بقي عليك يا جارية. فضربت بعودها الارض وقالت: متی کنتم تحضرون مجالسکم 
البغضاء؟! فندمت على ما كان منيء ورآیت القوم كلهم تغیروا لي» فقلت: ما عندکم عود سوی 


(66) الكلمة علیها حبر طمس أكثرها. 

(67) البیتان مع ثالث لابي نواس في دیوانه ص 730 والأغاني 241-240/5. 
)68( الديوان والاغاني: توهمه قلبي فأصبح خده. 

(69) الديوان والاغاني: 

وصافحه قلبي فالم كفه فمن غمز فلبي في أناماه عقر 
(70) البيتان الأول والثالث لابي تمام في ديوانه 297/2. 

(71) ديوان آبي تمام: وتكسير آبصار وطرف يسلم. 
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هذا؟ قالوا بلى» فأتيت بعود. فأصلحت من شأنه» ثم غنيت: (الكامل) 
ماللمنازل لا یج بن حزينا أصمّمن آم قدم المدى فبلينا (30 ظ) 
راحوا العشية روحة منک ورة ان متن من وان حَيين حيينا 
قفا اش ت ذا امير المؤمنين» حتى قامت الجارية فأكبت على رجلي تقبلها, وقالت: معذرة 

يا سيديء فوالله ما سمعت أحداً يغني بهذا الصوت غناءك, وقام مولاها وأهل المجلس ففعلوا 

فعلهاء وطربٍ القوم» واستحبوا الشراب. فشربوا بالکبار» ثم اندفعت أغني: (الطويل) 
أفي الحق أن مسي ولا تذكرينني وقد سفحت عيناي من ذكرك الما 
إلى الله أشكو بخلها وس احتي نپا ع سل مني وتب نل علقما 
فردي مصاب القلب انت قتلته ولا تترکیه واهل العقل مغرما2) 

فطرب القوم يا آمير المؤمنين» حتی خرجوا من عقولهم» وامسکت ساعة حتی تراجعواء ثم 

غنیت: (البسیط) 
هذا مُحسبك مطویاً علی كمد غبراً مدامعة تجري على جسدي 
له ید تسال الرحمن راحئه مما به ويد أخرى على کید 


فجعلت الجارية تصيح: هذا والله يا سيدي الغناء لا ما كنا فيه منذ الیوم» وسکر القوم؛ 
وكان صاحب المنزل حسن الشرب صحیح العقل, , فأمر غلمانه بحفظهم والتحفي بهم؛ حتى 
يصلوا إلى منازلهم؛ وخلوت بهء فلما شرينا أقداحاً قال: يا سيدي, ذهب ما مضى من عمري 
باطلاً. إذ کنت لا آعرفك فمن أنتَ يا مولاي؟ فلم يزل يلح علي حتى أخبرته الخبر, فقام وقبل 

سي, فقال: وأنا أعجب يا سيديء ولا يكون هذا الأب إلا لثلك. وإني لجالس مع الخلافة ولا 
ا ال او ا انیم 
وقلت: آما الطعام فقد نلته وبقي الكف والمعصم.ء فقال للجارية: فقولي لفلانة تنزل» فلم يزل 
ینزل إلى جواریه واحدة بعد واحدة. وأنظر إلى کفها ومعصمها. وأقول: ليست هذه؛ حتی قال: 
والله ما تبقی الا آختي وأميء والله لا سترتهما عنك» فعجبت والله من مروعته وسعة صدره. 
فقلت: أبدأ بالأخت» فعسى أن تکون. فمرت کانها فلكة كن فلما رأيت کفها ومعصمها قلت: 
هي هذه؛ فأمر غلمانه وساروا إلى عشرة مشایخ. فلما اروا قال لهم: هذه أختي: أشهدكم 
أني زوجتها سيدي إبراهيم بن الهدي, وأمهرتها عنه عشرين آلف درهم. فدفع إليها بدرة, 
وفرق أخرى على الشايخ, وقال لهم: انصرفواء ثم قال لي: يا سيديء أمهد لك في بعض 
البیوت فتنام مع آهلك. فاستحییت منه ومما رأيت من کرمه» فقلت: بل حضر عمارية(73) 





(72) کذا جاء عجز البیت وهو ناقص وغیر موزون. 
(73) لعلها الحمل الذي تحمل به الراة شبه الهودج. 
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وأحملها إلى منزليء قال: ما شئت: فأحضرتها العمارية وحملتها إلى منزليء فوالله يا أمير 
المؤمنين» لقد أتبعها من الجهاز ما ضاق عنه منزليء فولدت مني الواقف على رأسك. فعجب 
المأمون من كرم الكل وزضله, وأطلق الطفيلي وألحق الرجل في خاصته. 
(محمد بن جعفر بن عبد الله بن عباس والمنصور) 

وذكرٌ في بعض أخبار بني العباس» أن المنصور كان يعجب بمحمد بن جعفر بن عبد الله 
بن العياس بن عبد الطلب. فكان يفاوضه ويؤنسه ويتلذذ بمحادئته» وكان أديباً نبيلاً سنا 
فكان الناس لمنزلته (31 ظ) من المنصورء وعظم قدره عنده؛ يفزعون إليه في حوادثهم إلى 
النصور فيقضيهاء حتى أكثر على المنصور وأفرط فأمر الربيع أن يحجبه عنه ففعل, فلما 
فقده النصور أياماً عظم علیه. واشتاق إلى محادثته والأنس به, فقال للربيع» إن جميع لذات 
مولاك قد خلقن عنده ورتثن غير اللقا بمحمد() بن جعفر, فإنها تجدد عنده لمجالسته في كل 
يوم وليلة. وقد كدرها علي بكثرة ما يحملني من حوائج الناس» فاحتل لمولاك فيما كدر عليه من 
لذته حتى تصفو له(75. قال نعم يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك. وخرج من عنده» فأتى 
محمد بن جعفر وعاتبه على ما يحمل امير الوّمنین من حوائج الناس وما يسأآله لهم, وساله: 
اعف(۹) أمير المؤمنين من ذلك, والاعتذار إليه فيما عاتبه. فقال محمد: نعم إن شاء الله, وأنا لا 
أسأل أمير المؤمنين حاجة لأحد البتة. قال الربیم: هذا يريد منك فاغد(77) إلى أمير المؤمنين 
فإنه لرؤيتك شره. وانصرف إلى أمير المؤمنين فأخبره بما جرى بينه وبینه, فبلغ قوم من قريش 
وغيرهم ممن قدم من الآفاق في حوائجهم ومظالهم إلى أمير المؤمنين» ركوب الربيع إلى محمد 
بن جعفر يأمره بالغدو إلى المنصور, وأنه مشتاق إليهء فكتبوا حوائجهم في رقاع ووقفوا بها 
على طريق محمد إلى المنصورء فوقفوا بهء ومتوا بقرابتهم» وتوسلوا بارجامهم إليه» وکثرت 
الرغبات من كل صنف. فاعتذر إليهم وسالهم أن يعفوه وآن يقبلوا عذرهء قالحوا وتفزعوا الي 
فرق لهم, واستحيى أن يردهم؛ فقال: لست (32 و) أكلم أمير المؤمنين في حاجة آحد. فإن 
شثم آن تردعوا رقاعكم كمي, وأنا أضمن عن كُمي أن توصلها أمير المؤمنين فافعلوا. ففرقوا 
رقاعهم في كُميه ونهض, فلما دخل على المنصور وهو في الخضراء مشرفاً على مدينة السادم 
ويساتينها كلهاء عاتبه المنصورء فاعتذر له عن نفسه وقال: إني لا آقدر أن آرد أحدا في 
حاجة؛ كبرت أم صغرت يا أمير المؤمنين» فهذا الذي حملني على ما فعلت معك. ثم جعل 
يحادثه» فقال له النصور: أما ترى حسن هذا المنظر؟ فقال: يا أمير الوّمنین. بارك الله لك فيما 
آتاك وهتاك في تمام نعمته ما أعطاك» فما بنت العرب في دولة الاسلام» ولا العجم في دولة 


)74( العبارة في الأصل فيها تحريف ومعناها كل شيء يخلق ألا لقاءه بمحمد. 
)5( في الأصل: حتى تصفا له. 

,76( في الأصل: اعفي. 

)77( في الأصل: فاغدوا. 
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سم 


الكفر مدينة أحسن ولا حصن, ولا أجمع للخصال المحمودة من مدينتك يا أمير الوّمنین, ' وقد 
یهجنها في عيني خطة؛ > قال: وما هي؟ قال: ليس لي بها ضيعة. فيي نون وان فإن 
أمير المؤمنين قد حسنها في عينك بثلاث ضياع قد أقطعك في أكنافها ٠‏ فاغد غداً إلى أمير 
المؤمنين يجاب لك» وتوجه في قبضها. فقال: جعل الله باقي عمرك أكثر من ماضيه؛ فقد بررت 
وافضلت. ووصلت فأجزت. وأنعمت فاسبغت. وهو يحرك كميه تحريكاً شديداً» فبرزت الرقاع, 
وهو يشكر أمير المؤمنين» فأقبل يردهن في كُميه ويقول: ارجعن خاستات لا أخيب. فضحك 
الصور وقال: أبيت يا انكلم علا الكرم الاکرما(*۲) ثم أخذها منه فتصفحها (32 ظ) إلى 


آخرهاء ودفعها إلى الربیم» ثم التفت إلى محمد وأنشأ يقول7): (الكامل) 
إا وان آحس‌سسابنا ك رمت . لسنا على الاک سا نثکل 
نبني الکارم مما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل مافعلوا 


ثم قال للربيع: قد قضى أمير المؤمنين حوائجهم فأمرهم يثيبوا» فخرج إليهم صحاحا(50) 
قال محمد: فخرجت من عنده وقد ربحت وأريحت. 
ی وان مرآ تا ۳ كن نع سال 
السرور؟ قال: ما فيه شیء. فقال عيسى: هذا ميث الحذة: ۰ فاغتم الرشید لذلك وقال: والله 
لتعطین الأصمعي سلفاً على بيت مال السرور ألف دينارء فاغتم عيسى وانكسرء فقلت في 


نفسي: هذا موضع البيتين اللذين("*) زهدت في حفظهماء فأنشدته(82) (الطويل) 
إذا شئت أن تلقى اضاد ممعفًّساً حداه فى الماضين كعب وحاتم 
1 :. وجداه في ال ماضم ب وحاتم 
فقتّشة عمافي يديه فإئما ثَكَشف أخلاق الرجال الدراهم(83) 


فضحك الرشيد وقال: يا مسرورء اعطه على بيت مال السرور ألفي دینار» فأخذت بالبيتين 
ألفي دینار. وما كانا يساويان عندي وقت حفظهما درهمين 


(78) لعله شطر بيت. 

(79) البيتان في الزهرة 642/2 منسوبان لامرئ القیس, وليسا في ديوانه. والبيتان لعبد الله بن معاوية في الكامل 
1 تحقيق الدالي. وشعر عبد الله بن معاوية ص دی الحميد الراضي» ط مؤسسة الرسالةء بيروت 
2 وللمتوکل الليثي في مجموع شغره ص 275 تحقيق یحیی الجيزري: وبدون نسبة في بهجة الجالس 530/1. 
وبدون نسبة في المخلاة للعاملي ص 478 بعناية محمد e‏ الباشا ط عالم الکتب بیروت 1985ء وغیرها من 
المصادرء وفي الرواية خلاف. 

(80) العبارة وضطرية في الاصل وفيها تحريف. 

(81) في الأصل: اللتين. من سهو الناسخ. 

(82) الرواية والبيتان في ذيل الأمالي والنوادر 183//3. 

(83) في النوادر: 

فكشفه عما في يديه فإنما تكشف أخبار الرجال الدراهم 


کتاب النیل على الحاضرات والحاورات جح ور 
( جوائز ابن طاهر على التهنثة) 


لا ولي محمد بن عبد الله بن طاهر خراسان» دخل الناس پهنئونه وکان فیهم عامر بن 
حییب الطائيء فأنشده: (السريع) (33 و( 


هناك رب الناس ماک مامن جزل الُنك أعطاككا 
فزدت ما اعطیت با ذا العلی والناس والانع‌ام عيناكا 
آشسسسرقت الارض بما نلش.ه4 واورق الود بچتواکسا 
فاستضعفت الجماعة شعره وقالوا: یا معد ما بینه وين آبیه, فقال محمد لبعض الشعراء 
آجب. فقال: (84) (السریع) 
حياك رب الناس سک ا إن الذي امَلْتَ أخطاء ا 
مدحت شضصا کی سه قد خلا ولو رای مسدح لاغناک (85) 
فهاكإن شتت بنا مدحة مث الذي آعطیت أعطاككا 
ف قال تصام: اعد الله 
الشعراء أجبء فقال(56): (السريع) 
حيّاك رب الناس حياكا إن الذي أمَلْتَ أخطاكقلا 
مدحت شخصأاكيسە قد خلا ولو رای مدح أ لاغناک-(87) 
فهاك إن شنت بنا ممدحة مث الذي أعطيت أعطاككا 


فقال تمام: أعرٌ الله الأميرء إن الشعر بالشعر رياء فاجعل بينهما رضخاً من المال(58) حتى 
يحل لى ولك. فضحك محمد وقال: إن لم يكن له شعر آبیه» فمعه ظرف أبيه, اعطه ثلاثه آلاف 
درهم. فقال عبد الله بن إسحاق: لو لم یعط إلا لقول أبيه في الأمير آبي العباس» يعني عبد الله 
بن طاهر: مطلع الشمس ... البيت» فقال محمد: ویعطی لقول أبيه ثلاثة آلاف درهم. 
(شعر الأحوص يعيده من المنفى) 
بينما يزيد بن عبد الملك يشرف على سطح له وجاريته حبابة تغنيه بشعر الأحوص: (الطويل) 
إذا رمت عنها سلوة قال شافع من الحب ميعان السلّو المقابر 
)84( البیتان في محاضرات الادیاء 719/2 ط مكتية دار الحياة, بيروت. 
(85) في الأصل صدر البيت مضطرب. وأخذنا برواية محاضرات الأدباء. 
(86) البيتان في محاضرات الأدباء 719/2 ط مكتبة دار الحياة» بيروت. 


(87) في الأصل صدر البيت مضطربء وأخذنا برواية محاضرات الأدباء. 
(88) الرضن: الشيء اليسير. 


So‏ »ضضض تحقيق : الدک تور یصیی الجبوري 


البيتين.() فطرب وقال لها: من يقول هذا الشعر؟ قالت: لا أدري» فقال: ابعثوا في ابن 
شهاب الزهری» فعسى عنده علم بقائله. وكان قد ذهب من الليل شطرهء فأتي به وقد تداخله 
الجزع. فلما صعد (33 ظ) إليه قال له: لا باس علیك. لم تدع إلا لخیر» اجلس, فجلسء فقال 
له: من يقول هذا الشعرء وأنشده الأبيات» فقال: للأحوص يا أمير المؤمنين» فقال: ما فعل؟ قال: 
طال حبسه بدهلك يا أمير المؤمنين» وهي جزيرة بالبحرء فأمر بإطلاقهء وأن يدفع إليه آربعمائة 
دینار. وأن یرد عليه. فورد عليه فكساه وأحسن إليه. 


9 أن الأاصمعي لاعب ؛ الرشید بالشطرنج يوماً فانجمت7"اله على الرشيد لعبة, 


فانشده(1): (الرمل) 
ليت هندا ان زتنا مساتعد وش فت آنف سنا مما تسد 
وا 4 ت مسر ةواحجدة انم الماجزمن لايستيد 





وكان على ذكر البرامكة, فقال: قتلْتَهم قتكك الله. وما لبث إلا یسیراً حتى قتلهم. 
(خليد الشاعر ومروان التيمي) 


مر خلید الشاعر” على مروان التيمي عامل ml E‏ فمدحه فلم يعطه شيئاً 
وقال له: آنت تدل بلسانك فاذهب فقل ما شخت, فقال له لا أهجوك ولكني آقول ما هو عليك 


أشد من الهجاء ااا ا زياد فمدحه وتطرق إلى ذکر التيميء فقال: 


(الوافر) 
وكاائن عند تیم من بدور إذاماحركت تدعو زياد|(03) 
دعتهدعوة شوقا اله وقد شدت خناجرها صفادا 


(رسالة في بيت شعر) 
حكى إبراهيم بن عرفة: أن أبا القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير العتضد. 





)89( دیوان الأحوص ص 145 تحقیق عادل سلیمان ط الخانجي. 4 هرد والبیت الراد بعده هو: 

ستیقی لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تیلی السترائن 

)90( ی طلعت و أي كانت له الغلية. 

)92 هناك خليد الغني ولم آجد ٠‏ الشاعر. 

(94) ع عييد الله بين تا بن وهب ماش ابو القاسمء وزير من أكاير الكتاب» استوزره المعتمد العباسي, وأقره 
المعتضد, واستمرت وزارته عشر سنين إلى وفاته. وهو ابن وزير ووالد وزیر» توفي سنة 8ه . تاريخ ابن الأثير 
7. الوزراء والكتاب ص 252 فوات الوفيات 27/2. 
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اضر ببعض الكتاب وعزله عن بعض عمله. فصنع (34و) الكاتب بيت شعر ورواه رجلاً كان 
يلاعب المعتضد بالشطرنج» وضمن له مالاً وقال له: إذا أنت لاعبت المعتضد فالهج بالبیت» فان 
سالك عنه أو عن خبره فقل لا آدري أكثر من آني سمعت الناس يلهجون به, ففعل ذلك؛ فكلما 


حرك قطعة أو أخذت له قطعة آنشده. والبيت: (السريع) 
أدنى جنايات أبي الة اسم سیون الفا في ثرى هاشم 


وكانت هاشم جارية من محسنات القیان» اشتراها أبو القاسم بسبعين ألفأء فساله 
العتضد عن البيت» مَنْ قائله, وفيمن قيلء فقال له: لا أدري أكثر من آني سمعت الناس 
(اسم الخليفة دواء) 

وكان سبب غضب الرشيد على العتابي, أن النميري يمر بالعتابي» فشكا إليه أن امرأته 
عسرتها الولادة. فقال له العتابي: اکتب علی فرجها: هارون وانشد كينا من قصيدة 
النمیری:(95) (البسیط) 

إِنْ اخلف القطر لم تخلف مخايله او ضاق آمر ذکرناه فیتسع 

فذکر النميري ذلك للرشید» فأمر بضرب عنق العتابي فهرب ولم يلف حتی شفع فيه یحیی 
بن خالد» فکف عنه» ولم يزل عاتباً عليه حتی مات. 
(فعل الشعر في خراب البیوت) 


ولا بلغ الرشید قول آبي نواس:(۳) ۱ (الطویل) 
الست امن س يفك نقمة اذا مساق يوماً في خلافك مائق 
فکیف باس م‌اعیل بسلم مثله علیك ولم یستّم عليك منافق (34 ظ) 
أعيذك بالرحمن من شر كاتبٍ له قلم زان وآخ ير سارق 


فكان الرشيد لا يرى إسماعيل بن صبيح الكاتب بعد قول آبي نواس فيه هذاء إلا تفل عليهء 
وآنشد هذا البیت» حتی قبض علیه. ۱ 
(حماد عجرد وغداء آبي دلف) 

وکان آبو دلف ینزل بقرية من قری الجبل وکان له صديق بطبرستان يعز عليه من التجار, 
فصنم له طعاماً كثيراً وهدایا تبلغ أموالاً عظيمة» وساله أن یزوره في يوم معلوم. فبینما هو 





)95( البیت لنصور النمري من قصيدة طويلة في مدح هارون الرشید. شعر منصور النمري ص ۰97 جمع وتحقیق 
الطيب العشاش, ط مجمع اللغة العربية, دمشق 1981. وفيه: إن أخلف الغيث. ' 


 ( 2‏ حر تحقيق : الدک تور یصیی الجبوري 
ينتظره وقد احتفل له وجميع من يأتى معه من السادات والفرسان, أذ جاءت حماد عجرد 
فأنشده أبياناً يمدحه ويستجلب بها نائله, فلم يقبل علیه, واعتذر عليه بشغله عنه» فمضى 
حماد حتى جلس على الطريق التي يأتي علهيا آبو دلف» فلما مر به وهو يريد الرجل في 





کبکبته, قالم إليه. وقال: (مجزوء الخفيف) 
قللهإنلقيته قالحصطم ادا نذا سمج 

ئت في الف ف ارس اة داء من الكرج 

قا عدئ الراك داب ادف من 2ط و07 


فعظف فناق قرست كال وا ك لق ضحد خان فقن عله مسف هه اما ليود 


(سبب مقتل بشار) 
وكان سبب هلاك بشار بن برد» أنه هجا يعقوب بن داود الهلبي, فقال(: (البسيط) 
بني أمية هبوا طال نومُكم ان الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعور(00) 
فسعى به يعقوب عند المهدي, وأنشده الأييات ورماه بالزندقة (35 و): فأحضر الهدي 
بشاراً وقال له: آلست القائل(001. (السریم) 
لا یوشسنك من مخغبياة ول تغلظه وا صرح (102) 
مسر التسسساء إلى مياشرة وا 1 1 : کی بعد ,)103( 
وقال له: رميت نساء العالمين جميعاً بالفجور» وأمر به فضرب بالسياط على ظهر سفينة. 
حتى مأت. 
(بشار وحماد عجرد) 
وکان بشار يهاجي حماد عجردء فقال حماد فيه:094 . . (الهزج) 


)97( في الاصل: بعد آبي ما من حرج. ولعل ما آثبتناه صواب. 
(99) ديوان بشار 91/3 ط ابن عاشور. 


يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم إن الخليفة يعقوب بن داود 
(101) ديوان بشار 72/2. 


(102) الديوان: من مخدرة. 
(103) الديوان: عسر النساء إلى مياسرة والصعب يمكن بعدما رمحا. 
(104) الرواية والشعر مع خلاف في الأغاني 321-320/14. 
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لا من ینغ ءعشي ال ني والده سرد 
واأعمىفلصّي انما على ق‌انفسه 2 (105) 
|ذا مب زک سس الناس تلا سس یل ولا دون 
وياأق بيبح من قلرد إذزامماخعً مي القسسرد 


فلما بلغت بشاراً بكى وقال: ابن الزانيةء يراني ولا آراه. ويشبهني ولا آشبهه. 
واتصل حماد بالربیم(06 يؤدب ولده. فكتب بشار بهذه الأبيات وتلطف في إيصالها إلى 


الربیع. فلما قرآها طرد127) حماداًء وهي: )09( (مجزوء الرمل) 
يا ابا الفضل لاتنم ۱ وقع الذشب في السفنم 
إند مان ع بج سيرد ان رای فس رصسسه هج 
بيقنت ذيه حخح ریا فيغقلف من الأدم 
ان خس لا البيت سساعة مج مج الیم بالقله/01) 


(القاسم بن عبيد الله الوزیر يسم ابن الرومي) 

اتصل لعبد الله بن سليمان بن وهب لزوم علي بن العباس, الرومي بابنه أبي الحسينء فقال 
لابنه یوماً: قد آردت أن آری ابن روميك هذاء فاحضره الیه, فاستنشده من شعره فانشده؛, 
وخاطبه فراه مضطرباً في عقل؛ فقال لابنه: يا بني» إن لسان هذا آطول من عقله, ومن هذه 
طبقته لا تؤمن عقاربه عند آول عتب. ولا یفکر في عاقبة (35 ظ) فابعده عنك, قال: حينئذ یمکن 
أن يحمل ما يكتمه في دولتنا ویشیعه عند نکبتنا. قال: يا بني» لم آرد بعادك إياه بطرد. بل 


فقلن لها في السرً نفديك لا يرح صحصیصاً كان لم تقتله قاسم 


(105) في الاغاني: وأعمى قَلْطَبان. الفلطبان: المنتفخ الخصية. والقلطبان: القصير جداً. والقلطي: کلب صغير الجر 
مقصير القوائم جدأ. معجم دوزي» تكملة المعاجم العربية: قلط 404/2. ط بيروت 1981. 

(106) الربيع: هو الربيع بن آبي فروة بن کیسان, من موالي بني العباس» وزير من العقلاء» اتخذه المنصور العباسي 
حاجباً نم استوزره؛ وكان مهيبا حصنا في إدارة الشؤون, عاش إلى خلافة لهدي العباسي وحظي عنده» ثم صرفه 
الهادي عن الوزارة وآقره على دواوین الازمة. فلم يزل علیها إلى أن توفي سنة 169ه. وفیات الاعیان 185/1. 

(107) في الاصل: طرق. 

(108) الابیات في الاغاني 324-323/14. 

(109) الاغاني: إن رأى غفلة هجم. 

(110) في لاصل: مجنج. 


۸ << < << تحقيق :الدكتوريحيى الجبوري 


إن الوزیر أعزه الله آمره أن يُغتال حتی یستراح منه, وأنا أكفيك ذلك فسمه في لوزينجة 
تتخمه فشره إليهاء فاکلها فمات(011). 
(آبو العیناء والمتوكل) 

ذکر آبو العیناء(12) للمتوکل, فأمر بإحضاره ينادمه» فقال له: بلغني أن فيك بذاءء فقال: يا 
أمير الومنین. إن يكن البذاء صفة الحسن بإحسانه؛ والسيء ء بإساءته, فان الله تعالی قد زگی 
وذم فقال: (نعم العبد إنه أواب)("ء وقال تعالى: (هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد آثیم . 
عتل بعد ذلك زنيم) 114), فذمه تعالى وأخبر بحاله وأنه ولد زناء والزنيم ولد الزنا کذلك. قال 


ابن عباس وأنشد في ذلك(015): (الطويل) 
زنيم تداعاهالرج اال زيادة كما زَيْدَ في عرض الأديم الاکارع 
وقد أعان الله عبدك من البذاء» قال الشاعر: (الطويل) 
إذا أنا بالمعمروف لم اثن صادقاً ولم أشتم الجيس اللئيم المدّمما 
ففیم عرفت الخير والشر باسمه وشق لي الله الممسامع والقما 


(آبو حرملة الزین) 

كان ابو حرملة الزین يخدم الوزراء واکابر الناس, فطلبه بعض الامراء يوماً لیأخذ من 
شعره. فلم یجده, ثم جاء فقال له: ما أخرك عثْا يا آبا حرملة؟ (36 و) فاعتذر ببعض الشغل, 
فقال بعض جلسانه: لعل له عذراً119) وأنت تلوم. فقال آبو حرملة: بالذي أسلب1177) صلاحك 





(111) كان سبب موت ابن الرومي أن الوزير القاسم بن عبید الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد, كان یخاف من 
هجوه» وفلتات لسانه بالفحش. فدس عليه ابن فراس فاطعمه خشکنانجة مسمومة وهو في مجلسه, ۾ فلما آکلها ات 
بالسم فقام» فقال له الوزیر: إلى آين تذهب؟ فقال: إلى الوضع الذي بعثتني الیه» فقال له: سلم على والدی» فقال: ما 
طريقي إلى النار. وأتى منزله وأقام أياماً ومات سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وقیل ست وسبعین» ومائتین في بغداد. 
وفيات الأعيان 361/3 ط إحسان عباس. 

(112) في الأصل: كان آبو العيناء للمتوكل. والرواية مع خلاف يسير في: معجم الأدباء 2603/6, وفيات الأعيان 
1 وامالي المرتضى ۰299/1 ومروج الذهب 4 > وزهر الآداب ص 322 والمستجاد من فعلات الأجواد ص 
262 للتنوخي» نشره محمد کرد علي, ط الترقي د مشق 1946 وآبو العیناء - لأنور آبو سویلم ص 96 ط دار عمار» 
عمان 1990 . 

(113) سورة ص آية 29 و 43. 

(114) القلم الآيات 13-11. 

(115) البيت للخطيم التميمي في السيرة النبوي - ابن هشام 361/1: وغريب القرآن في شعر العرب» سؤالات نافع 
بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس ص 96, تحقيق محمد عبد الرحيم وأحمد نصر الله» ط مؤسسة الكتب الثقافيةء 
بيروت 1993. 

(116) في الأصل: عذر. 

(117) كذا في الأصل والكلمة غير معجمة. 


کناب الذيل على المحاضرات والمحاورات « « ۳ 8 


ألا سالته عن صدر هذا البيت؟ فلم يكن عنده ولا عند من حضر علم به. فقال له السيد: 


أنشدنا يا آبا حرملة. فقال(118: (الطويل) 
تأن ولا تصجل بلومَكَ صاصب) لعل له عسس درا وانت تلوم 


فقال بعض القوم: اعط القوس باريهاء فقال آبو حرملة: نشدتكَ بالله يا سيدي ألا سالته عن 
صدر هذا البیت الثاني؟ فساله فلم يكن عنده ولا عند من حضر علم به. 

ففال: آنشدنا يا آبا حرملة, فقال(119) (البسیط) 

يا باري الق وس لم تحکم برايتها لا تفسد القوس اعط القوس باریها 





لعل له عذرا وأنت تلوم وکم لائم قد لام وهو ملیم 

شعر منصور النمري ص 132 من ثلاخه أبيات: والزهرة للأصفهاني 216/1« وطبقات ابن العتز ص 247 بيت واحد؛ 
والتمتیل والحاضرة للتعالبي ص 3 ونهایه الارب 86⁄3 . 

(119) الدر الفرید 461/5 وفيه: 


يا باري القوس برياً لیس یحکمه افسدت قوسك اعط القوس باریها 
والبیت في معجم الأدياء 890/2 تمثل به الصيمري بروایه: 
يا باري القوس برياً لیس یصلحه لا تظلم القوس اعط القوس باریها 


والبيت في خزانة الادب 351/8 بلا نسبية, دفي جمهره الامتال 70/1 وفصل المقال ص 9, ومجمع الأمثال 19/2 


كتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات « احم 87 
(مفاخرة بين كاتب ونديم) 
فاخر كاتب نديماً فقال الكاتب: آنا معونة» وآنت مؤونةء وأنا للجد وآنت للهزل, وأنا للشدة 
وأنت للذة» وأنا للحرب وأنت للسلم. فقال النديم: أنا للنعمة وأنت للخدمة:؛ وأنا للخطوة وأنت 
للمهنةء تقوم وأنا جالس» وتحتشم وأنا موانس, تدأب ب لراحتي وتشقى لسعادتيء وأنا شريك 
وأنت معين» كما إنك تابع وأنا قرين. 


لعلي ين العباس ألنو بحني» وقد رواه أبو القاسم الزجاجي لابن الرومي» وإنما وهم لاتفاق 
الاسمین(): (البسيط) 


إنْ يخدم القلم السیف الذي خضعت لهالرقاب ودانت خوقه الأمم 
فالموت - والوت لا شيء بغفالبه - مازال يتبع مايجري به القلم 
بذا قضى الله للأقلام مذ بریت أن السیوف لها مذ أرهقت خدع( 


و ر 


(36 ظ) بالأقلام تدبر الأقاليم؛ قال النبي صلی الله عليه وسلم: (الخط الحسن يزيد الحق 
وضوحاً)0©. قال سهل بن هارون(): رداءة الخط زمانة الأدب. 


(محاسن الحب والعشق) ۱ 

قال اليماني ابن عمرو مولی ذي الریاستین: كان یبعث بي وبأحداث من آهله إلى شيخ 
ناا وتو ای امه الحكمة: كال فكنا نایهار ارفا مذ رعق ای ادن 
الریاستبن(") فسالنا عما آفدنا. فنخبره بذلك» فسرنا إلى الشیخ يوماً فقال: آنتم آدباء» وقد 
سمعتم الحكمة, ' وفیکم أحداث, ولكم نعم. فهل فيكم عاشق ق؟ فقلنا: لاء فقال: اعشقواء فإن 
العشق يطلق لسان الغبيء ويفتح جبلة البلید9), ويسخي کف البخيل, ويبعة غلى التنظف 
وحسن الملبسء ویدعو إلى الحركة والذکاء. ويشرف الهمةء وإياكم والحرام» قال: فانصرفنا 
فسالنا ما أفدناء فهبنا أن نخبره» فعزم عليناء فقلنا: له أمرنا بكذا وكذاء فقال: صدق, تعلمون 
من أين أخذ هذا الادب؟ قلنا: لاء قال: إن بهرام جور كان له ابن رشحه للملك من بعده. فنشاً 


ساقط الهمة؛ خامل الروءة. دنيء النفس» سيء الأدبء كليل القريحةء كهام الفكرء فغمه ذلك, 


(1) الأبيات لابن الرومي في ديوانه 284/3 ط دار الكتب العلميةء بيروت 1994. 

(2) في الأصل: بذا قضى الله للأنام. وهى تحريف. 

(3) كنز العمال 29304, تفسير القرطبي 320/14. 

(4) سهل بن هارون الدستميساني, كاتب بليغ حكيم؛ من واضعي القصص يلقب بزرجمهر الإسلام؛ فارسي الاصل, 
شتهر في البصرة. واتصل بخدمة هارون الرشید, ثم خدم لاون فولاه رياسة خزانة الحکمة, كان خطیباً شاعراً 

٠ ۳9‏ توفي سنة 215ه. البیان والتبیین ۰30/1 50» معجم الادباژ 258/4 امراء البیان 190-159/1. 

(5) ذو الریاستین: الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي, وزير الأمون العباسي, آحد کبار القادة والولاة اشتهر 

بالذکاء الفرط والادب والفصاحة. وهو والد بوران (زوجة الأمون)» توفي سنة 236ه. وفیات الاعیان 141/1 تاريخ 

بغداد 319/7 تاريخ أبن الوردي 217/1. 

(6) الجبلّة: الخلقة والطبيعة. 
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ووكل به من المؤدبين والمنجمين والحكماء من يلازمه ويعلمه. وكان يسألهم فيحكون له ما 
يسوؤهء إلى أن قال له بعض مؤدبيه: قد كنا نخاف سوء أدبه» فحدث من أمره ما صرنا به إلى 
اليأس منه, قال: وما ذاك؟ قال: رأى ابنة فلان المرزيان7» فعشقها فغلبت عليه, فهو لا يهذى 
إلا بأمرها (37 و). ولا يتشاغلء إلا بذکرها, فقال بهرام جور: الآن رجوت صلاحه. ثم أتى 
بأبي الجارية وقال: إني مسر إليك سرا فلا يعدونك, فضمن له ستره وأعلمه أن ابنه عشق 
ابنته» وأنه يريد أن ينكحها إياه» وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها ومراسلته من غير أن 
يراهاء آو تقع عينه علیهاء فإذا استحکم طمعه فيها تَجنت عليه وهجرته؛ فان استعتبها أعلمته 
أنها لا تصلح إلا للملك أو من همه همه ملك ون ذلك يمنعها من مواصلتهء ثم ليعلمه خبرها 
وخبره. ولا يطلعها على ما أسر الیه, فقبل أبوها ذلك منه, ثم قال للمؤدب: خوفه بي وشجعه 
على مراسلة المرأةء ففعل ذلك, وفعلت المرأة ما آمرها به أبوهاء فلما انتهت إلى التجني عليهء 
وعلم الفتى السبب الذي كرهته؛ أخذ في الأدب. وطلب الحكمة والعلم والفروسية والرماية 
وضرب الصوالجةء حتى شهر في ذلك. ثم رفع إلى أبيه أنه يحتاج من الدواب والآلات والمطاعم 
واللابس والوزراء فوق الذي كان لأبيه» فس الملك بذلك وآمر له بما آراد. ثم دعا مؤدبه وقال: 
إن الوضع الذي انزل ابني نفسه من حب هذه المرأة لا يزري بهء فتقدم إليه آن يرفع إلي أمرها 
ويسالني أن أزوجه إياهاء ففعل فزوجها منه. وأمر بتعجيل نقله إليهء وقال لابنه: إذا أنت 
اجتمعت وهي فلا تحدث شيئاً حتی أسير إليك؛ فلما اجتمعا سار الیه, فقال: يا بتي, لا 
یضعن منها عندك مراسلتها إياك ولیست في حبالك. فاني آمرتها بذلك (37 ظ) وهي أعظم 
لناس من عليك بما دعتك إليه من طلب الحكم, والتخلق بأخلاق اللوك. حتی بلغت الحد الذي 
معه تصلح للملك من بعديء فزدها من التشریف والاکرام بقدر ما تستحق منك» ففعل الفتی 
ذلك؛ وعاش مسروراً بالجارية» وآبوه مسروراً به» وزاد في اکرام المرزيان ورفع مرتبته, وشرفه 
لصيانة سره وطاعته, واحسن جائزة المؤدب بامتثاله أمره» وعقد لابنه الك من بعده. 


وکان الشیخ الحسن بن مصعب رأی سعید بن سالم بن قتيبة بن مسلم ابنأ له قد شرع في 
رقیق الشعر وروایته». فانکر ذلك علیه, فقيل له: انه عشق, فقال: دعوه. فانه پلطف ویظرف 
(فضيلة العشق) 

ذكروا عن العشق أنه فضيلة وأنه ينتج الحيلة ویشجم قلب الجبان» ويسخي کف البخیل» 
ب» ويبرز کل محتجب. وهو داعية الأدب, وأول باب يفتق به الأذهان والفطن, 








(7) الرزبان: الرئیس من الفرس والجمع مرازية 


كتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات حرم و8 

ويستخرج به دقائق المكايد والحيلء وإليه تستريح الهمم» ويسكن نوافر الأخلاق والشيم؛ يمتع 
جلیسه. ویونس آلیفه. وعلیه تتالف الأشكالء وله صولات علی العدو ومكايده. تبطل لطايف 

وسئل حماد الراوية عن الحب (38 و) فقال: الحب شجرة أصلها وعروقها الذكرء 
وأغصانها السهر. وآوراقها الأسقام» وثمرتها النية. 

قال معاذ بن سهل: الحب آصعب ما رکب وأسکر ما شرب. وأفظع ما لقي» وأحلى ما 
اشتهي. وأوجع ما بطن» وأشهر ما علن. 
(شعر آبي العتاهية في عتبة) 

وذكر بعض الرواة: أن الهدي خرج متصيداً فسمع رجلاً يتغنى من القصيدة التي لأبي 
العتاهية() فى عمر بن العلاء: (الكامل) 


يا من تفرد بالجسمال فسما تری عيني على أحد سواه جمالا 
اکنضرتٌ في قولي عليك من الرقی وضربت في شسعري لك الأمثالا 
ابیت الا ج فوة وقطی عم وابیت إلانذ وة ودلالا 
بالله قولي إن س‌التك واص‌دقي اوجدت قتلي في الكتاب حلالا؟ 
ام لا فکیف ج‌فسوتني وظلمستني وج علتني للعال ين تکالا 
كم لاثم لو كنت اس مع ق وله قد لامني ونهی وعدد قالا 


فقال المهدي: علي به, فجاءء فقال: لمن هذا الشعر؟ فقال: لاسماعيل بن القاسم أبي 
العتاهية, قال: بمن تغزل؟ قال: بعتبة جارية الهدي» قال: كذبت» لو كانت جاريتي لوهبتها له. 
وكانت عتبة لريطة بنت أبي العباس السفاح, وكان أبى العتاهية قد بلغ من آمرها كل مبلغ, وكل 
ذلك فيما زعم الرواة تصنع وتخلق, ليذكر بذلك. 

وقال يزيد المغني(: كلمني آبو العتاهية أن أكلم له المهدي في عتبةء فقلت له: إن الكلام لا 
يمكنني» ولكن قل شعراً أغنية له, فقال: 10) (البسيط) 


نفسي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها (38 ظ) 
إني لایاس منهاثم بطمعني قيها احتقارك للدنيا وما فيها 


0( حو حر تحقيق : الدکتور یصیی الجبوري 

فعملت فيه لحناً وغذيت الهدي, فقال: لمن هذا؟ فأخبرته خبر أبي العتاهية, فقال: ينظر في 
أمره. فأخيرت بذلك أيا العتاهية. فمكث شهراً ثم جاءني فقال: هل حدث خير؟ فقلت: اء فقال: 
غه بهذا الشعر(41): (الخفيف) 


ليت شعري ما عندكم ليت شعري إنما أخر الجواب لأمريي2) 
2 و 5 
مسا جسواب آولی يكل جميلٍ من جواب برد من بعد شهر 


قال يزيد: فغنيت الهدي به فقال: علي بعتبة. فأحضرت فقال: إن آبا العتاهية كلمني فيك 
فما تقولين؟ وعندي لك وله ما تحتاجانء فقالت له: قد علم أمير المؤمنين ما وجبه من حق 
مولاتي, فأريد أن أذكر لها ذلكء قال: فافعلي. قال: فأعلمت أبا العتاهية بما جری» ومضت 
أيام» فسالني معاودةٌ الهدي, فقلت له: قد عرفت الطريق» فقل ما شنت وأنا آغنیه, 





فقال:(13)(الكامل) 
أشربت قلبي في رجائك ماله عَنَقَ یخب إليك بي ورسيم 
واملت نحو سماء جودك ناظري أرعى مضایل برقها واشیم14) 
ولقد تنسمت الرياح لصاجتي فإذالهامنراحتيك نسيم 
ولريما اس تسب است ثم أقول لا إن الذي ضمن النجاح کریم(15) 


نغنیت بالشعر, فقال: علي عتبة» فأتت. فقال لها: ما صنعت؟ قالت: ذكرت ذلك لمولاتي 
فابته وکرهته, فلیفعل امیر الوّمنین ما برید. فقال: ما كنت لأفعل شيئاً تکرهینه. فاعلمت آبا 
العتاهية بذلك فقال: (39 و)(6) (الکامل) ۱ 


قطعت منك حبائل الآمال وارحت من حل ومن ترح ال(177) 
ماکان آشام إذ رجاؤك قاتلي وبنات وعدك يعتلجن ببالي 
ولئن طمعت لرب برقة خلب. مالت بذي طمع ول معة آل(18) 


(11) البیتان في الاغاني 251/3 ودیوان ابي العتاهية ص 185 وفیه: تأخر الهدي عن أن ينيل ابا العتاهية ما ساله, 
فبعث إليه بهذین البیتین. فاعطاه خمسين آلف درهم. 

(12) في الدیوان: فلقد آخر الجواب لأمري. 

(13) الابیات غير الثالث في الاغاني 252-251/3, والدیوان ص 361 مع خلاف يسير في الکلمات وترتیب الابیات. 
(14) في الدیوان: ورمیت نحو سماء جودك ناظري. 

(15) في الاغاني: إن الذي وعد النجاح کریم. 

(16) الابیات في الأغاني 252/3 والدیوان من قصيدة طويلة ص 286-283 . 

(17) في الدیوان: وحططت عن ظهر الطي رحالي. 

(18) الديوان: ولئن يئست لرب برقة خلب برقت لذي طمع وبرقة آل 


كتاب الذيل على الحاضرات والحاورات p>»‏ 1 
فضرب المهدي آبا العتاهية مائة وخمسين سوطأً19) لقوله(20): (الطويل) 
ألا إن ظبيأللخليفة صادني وما على ظبي الخليفة من عدوى 
فقال له: أبي تتحرشء ولحرمي تتعرض وپنسانئنا تعبث؟! ونفاه إلى الكوفة. وفي ضريه 
يقول آبو دهمان(") (النسرح) 


لولا الذي أحدث الخلي ف ة لل عشاق من ضريهم إذا عشقوا 
دج خه باسم الذي احِبُول 0 كنيامرؤقدثناني القسرق 
ولأبي العتاهية في عمر بن العلاء(22) استنجازاً: (البسيط) 
يا ابن العلاء ويا ابن القسرم مرداس إني امتدحثك في صَحبي وجالاأسی(23) 
اني عليك ولي حا تُمَذَبّني | فيما تقول واستخيي من الناس 
حتى إذا قيل ماأعطاك من صفقد. طاطات من سوء حالي عندّها راسی(24) 
فأمر حاجبه أن يعطيه المال ولا يدخله عليه. قال: لأني أستجي منه. والمال سبعون ألف 
درهم. 
(الخیار النهدي في شيخوخته) 


دخل الخيار : بن اوفى النهدي على معاوية هل 0 له: يا كيار کیف نجدك, وما 
وشيب سوادي. وآرع في تلادي» ولو عشت مانا ون الكعاب, 0۳1 الاصحاب. وأجيد 
غبرت زم‌اناً برهب القرن جانبي كاني شتيم باسل القلب حاذر(25) 
يخاف عدوي صسولتي ويه‌ابني ويكرمني قسرني وجاري الج‌اور 
وتصبي الکماب حُتي وشمائلي كاني فصن ناعم النْبت ناضر 


(19) في الاصل: صوتاً 

(20) لم يرد البيت في دیوانه. 

)21( آبو دهمان الغلابي: شاعر من شعراء اليصرة ممن أدرك دولتي بني أمية وبني العباس, ومدح المهديء وكان ا 
ظريفاً ملیح النادرة. الترجمة والشعر في الاغاني 2329/22 

(22) عمر بن العلاء: عامل المهدى ي العباسي على طبرستان» ومن كبار قواده. کان جواداً حارفا توفي سنة 165ه. 
سمط اللآلئ 5351,: فتوح البلدان ص 347-346 . 

(23) الابیات في ديوانه ص 203 والاول والثالث في الأغاني 3/. 

)24( الصفد: العطاء والوثائق. واصفده: اعطاه حنی قيده بالعطاء. الدیوان: : حنی إذا قيل ما أولاك من صفر. أي 
الدنانير الذهب. 

(25) حاذر. كذا بالأصل ولعلها: خادر. 


2 ۶( حر حر 
فبان شبابي واعترتني رئية 
آذب إذا رمت الق يام كانني 
وقصر الفتی شیب وموت كلاهما 
وک یف یلا اليش من ليس زائلاً 


تحقيق : الدکتور یحسیی الحصبوري 


کت ني قناء اطرتاالاطر(20) 
لدى المشي قرم 5 قيده متقاص 27 
له سایق يس عى بذاك وناظر 
رهين أمور لیس فيها معاذن 


فقال معاوية: أحسنت القولء واعلم أن لها مصادرء فنسال الله أن يجعلنا من الصادرين 
بخيرء فقد أوردنا أنفسنا موارد نرغب إلى الله في أن يصدرنا عنها وهو راض. 


(أشعار في الشيب) 

لابن الرومي(*: (الطويل) 

إذا ماراتك ال بض صّدت وريما 
وماظلمتكالغانيات بصدها 
اع زر طرفك الرآة وانظر فإن نبا 
إذا شَنِكَتْ عي الفتى وجة نفسبه 
لحشاجم(: (الطويل) 

أخي قم فعاوني على شيبة بغت 
إذا ما مضى النقاش يأتي بما أتت 
كجان على السلطان يجزى بذنيه 
لابن امعتز(۳؟: (الطويل) 

رات شيبة قد كنت أغقلت قصها 


غدوت وطرف البیض نحوك اصور[*) 
وان كان من أحكامها ما یجور 
بعينيك عند الشیب فالبيض اعسذر 


فعين سوه بالشناءة اأجدر 


فإني منها في عذاب وفي حرب 
وقد آخذت من دونها حارة الحنب 
تعلق بالجيران من شدة الرعب (40 و) 


ولم يتتعهدهااكْف الخواضب2) 
فقالت لقد شانتك عند الحبايب(33) 


(26) الرثية: سقط التاع. الهزیل» والذي يحمل من المعركة جريحاً؛ أطرتها: احنتها وقوستها. 
(27) القرم: الفحل يترك للضراب, والقرم ايضاً: السيد. 

(28) ديوان ابن الرومي 128/2 ط دار الكتب العلمية. بيروت 1994. 

(29) آصور: مائل. 

(30) دیوان کشاجم ص. 

(31) دیوان ابن العتز 119-188/3. 

(32) الدیوان: رأت طالعاً للشیب اغفلت آمره 
(33) الدیوان: لقد شامتك عند الحبائب. 


ولم تتعهده کف الخواضب 
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غيره: (الطويل) 

SE‏ ومن وم كبر فبادرتها بالحثف خوفاً من الحتف 

فقالت على ضعفي استطلت ووحدتي رويدك حتى تلحق الجيش من خلفي 
(جامع المحاريي والحجاج) 


شكا الحجاج يوماً سوء طاعة أهل العراق وسقم مذاهبهم. وتسخط طريقتهم, فقال له جامع 
الحاربی(**: أما إنهم ما سئموك لبلدك ولا لذات يدكء إلا لما نقموا من آفعالك» فدع ما يبعدهم 
عنك. إلى ما يدنيهم منك؛ والتمس العافية ممن دونك, تعطها ممن فوقك. وليكن إيقاعك بعد 
وعیدك. ووعيدك بعد وعدك. فقال الحجاج: والله ما أرمي إن أردتني إلى طاعتي إلا بالسيف. 
فقال جامع: أيها الأميرء إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار. فقال الحجاج: الخيار 
يومئذ لله. فقال جامع: ولكنك لا تدري لمن يجعله الله. فغضب الحجاج وقال: يا هناه(5ء انك 
من محارب. فقال جامع: (الطويل) 


وللصرب سم ینا وکنّا محارياً إذا ما الفتى أمسى من الطعن أحمرا 
فقال الحجاج: والله لقد هممت أن ا ییا فقال جامع: إن صدقناك 
آغضبناك, وان کذبناك أغضبنا الله ففضب الأمیر آهون علنیا من غضب الله. فقال الحجاج: 
اجل, وسکن ما كان به (40 ط). 
(من شعر اليكالي ونثره) 
للأمير ابي الفضل اليكالي(۹*) شعر(*: (السریع) 
رب جنين من جفی النغنير مهت الاستار والضمير 
سللئه من رحم الفدير كانها ص فقفائح البلور 
آو اک ر تجسمت من نور أو قطع من خالص الکافسور 
وأخجلت جواهر البحور وسشنیت ضرائر النفور 
04 جامع بن شداد المحاربي: آبو صخرة الكوفي» من رواة ده 5 متقن, توفي سنة 27, أو 58ه. طبقات ابن 


سعد 315/6؛ تهذيب التهذيب 57-56/2. 

(35) يا هناه: بمعنى آقبل, ولا يستعمل إلا في النداء. 

(36) بو الفضل الميكالي: عبيد الله بن احمد بن علي لليكالي. من الكتاب الشعراء من أهل خراسان. صنف الثعالبي 
(ثمار القلوب) لخزانته. له مجموعة كتب منها المنتخل نشر بتحقيق يحيى الجبوري وديوان شعرء وديوان رسائله. ثمار 
القلوب 36/3, يتيمة الدهر 26-4 > فوات الوفيات 27-25/2. 

(37) الشعر في ديوان الميكالي؟؟ ويتيمة الدهر 431/4 ط دار الكتب العلمية. بيروت 1983. 


4 ( حر حر تحقيق : الدکتور یحیی الجبوري 


ياحسئه في زمن الحسسرور از قیضه مثل حشی الهعجور 
يهدي إلى الآكقباد والصدور روحاً يجلي نفثئة الصدور(38) 
o‏ | كو 


برد دجمل الريق في الأشداق» والدمع في الآماق. یوم اليه كالقوارير اللامعة, ۳ 
«الردير ا ابس 2 کالبرد. والجمر والخمر, زكر نتفای ای | ويذيب دماغ 
الف کر ينضج الجلود. فاك الجلمود. 

في السفر: السافر یجمع العجائپ ویکشف التجارب. ویجلب المكاسب» ويرى من الآثار ما 
یزیده علماً بقدرة الله وحكمته. ويدعى إلى شكر نعمته» ليس بينك ويين بلد ات لنت 
ما حملك. 


رمن آخبار بشارین برد) 

أخبر داود بن رزین قال: آتینا تار ن رت فا ادها بكاذن اناه ی سوم 
يدعنا إلى الطعام. ثم جلسناء فحضرت الصلاة والظهر والعصر والغرب فلم یصّل, ودعا 
بطست(39) فيال بحضرتنا, فقلنا له: أنت أستاذناء وقد رآینا منك (41 و) آشیاء آنکرناها. قال: 
ما هي؟ قلنا له: دخلنا عليك والطعام بين يديك فلم تدعناء قال: آنا آذنت لکم لتاکلوا, ولو لم آرد 
ذلك لم آذن لکم. قلنا له: ودعوت بالطست ونحن حضورء فقال: آنا مکفوف وآنتم مأمورون 
بغض الأبصار دوني. قلنا: وحضرت الصلاة ولم تصل,» قال: الذي یقبلنا تفاریق یقبلها جملة. 
وکان متهماًء هذا وهو الذي یقول:(*) (الخفیف) 


ان في البعث والحساب لشفلا عن وقسوف برسم دار محيل[41) 


دخل بشار على المهدي وعنده خاله يزيد بن جعفر الحميري» فأنشده قصيدة: فلما أتمهاء 
قال له يزيد: ما صناعتك؟ قال: أثقب الؤلؤ. فقال له المهدي: أتهزأ بخالي؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» فما يكون جوابي لمن يرى شیخاً أعمى ينشد شعراً حسناً لأمير المؤمنين فیساله عن 
وقال جواري المهدي للمهدي: لو أذنت لبشار يدخل إلينا فيؤنسا وينشدناء وهو محجوب 
البصرء لا غيرة عليك منه» فأمره فدخل الیهن» فاستظرفنه وقلن له: وددنا والله يا آبا معان أنك 
أبونا لا رتفارقناء قال: ونحن على دين كسرى؟ فأخبر الهدی بقوله. فضحك وأمر ألا يدخل 
إليهن. 
(38) اليتيمة: روحاً تحاكي. 
(39) في الاصل: طشت. وتكررت. 
(40) البیتان في دیوانه 173/4. 
(41) الدیوان: إن في الحشر والحساب لشغلاً عن وقوف بکل رسم محیل 
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(في المفاخرة والمديح) 
فاخر صاحب سيف صاحب قلم» فقال2) صاحب القلم: آنا آقتل بلا غررء وأنت تقتل على 
خطر. فقال صاحب السيف: القلم خادم السيف إن تم مراده, وإلا فإلى السيف معاده, أما 
(41 ظ) سمعت قول أبي تمام(*: (البسيط) 
السيف أصدق انب اء من الكتب 


ابن المعتز في عبيدالله بن وهب الکاتب(۹): (الطويل) 


عليم يأع قاب الأمور كانه بمختلسات الظن يسمع أو بری 
إذا أخن القرطاس خلت یمیته ١١‏ تفت ‌نوراً او ثنظظم‌جوهرا 


الشکر سبب إلى الزيادة» وطریق إلى السعادة. شکر الأسير لمن آطلقه» والملوك لمن أعتقه 
التجني رسول القطيعةء > وداعي القلى(45), وسيب السلو. 

ذکروا أن الفرزدق كان عند سليمان بن عيد الملك, و جاو ا : يأ آیا 
فراس. من آشعر العرب؟ فقال: آنا يا أمير المؤمنينء فقال: بماذا؟ قال: بقولي(: (الطویل) 


ورکب كان الریح تطلب عندهم لها ترة من جذبها بالعصائب 
سروا یخضبطون الریح وهي تلفهم إلى شنْعّب الاکوار ذات الحقائب(47) 
إذا أنسواناراً يقولونليتها وقد حضرت آیدیهم نار غالی(48) 


يريد أباه وهو غالب بن صعصعة, فأعرض عنه سليمان كالمتغضب, لأنه إنما أراد أن 
نة ملحا . ففهم نصيب مراده» فقال: 5 أمير المؤّمنين: قد قلت أبياتاً على هذا الروي» ليست 
بدونهاء قال: هاتهاء فقال(): (الطويل) 





أقول لركب قافلين لقيتهم قفاذات أوشال ومولاك قارب(50) 

قفواخبروني عن سليمان إِنْني دعسروفه من إهل وَدَانَ طالب 

فعاجوا فاتنوا بالذي انت أهله ولو سكتوا أثنث عليك الحقائب 
(42) في الأصل: فقام. 


(43) ديوان أ بي تمام 25/1» وتمامه: في حده الحد بين الجد واللعب. 

)44( الذيوان 483-482/1 والمدوح هو عبيد الله بن سليمان بن وهب الحارثيء وزير من أكابر الكتاب. استوزره 
المعتمد العباسيء وأقره بعده العتضد. وهو ابن وزير ووالد وزيرء توفي سنة 288ه.. تاريخ ابن الأثير 168/7: فوات 
الوفيات 27/2 الوزراء والكتاب ص 252. 

(45) القلى: البغض والهجر, ؛ ومنه قوله تعالى (ما ودعك ريك وما قلى) (الضحی 3). 

(46) ديوان الفرزدق 29/1 ط دار صادر. والرواية مع خلاف في الأغاني 323-322/1 . 

(47) الدیوان: : سروا یخبطون اللیل وهي تلفهم على شعب الاکوار من كل جانب 

)48( الديوان: إذا ما رأوا ناوا يقولون لیتها وقد خصرت آیدیهم نار غالب 

(49) شعر نصيب بن رياح ص 59 الأغاني 1 غير البيتين الخامس والسادس. ۱ 

(50) الأغاني: أقول لركب صادرين لقيتهم. 


ی ححح تحقيق:الدكتوريحيى الجبوري 


فقاالوا تركناهُ وفي كل ليلةٍ يُطيفُ به من طالب العُرّف راڪب 
ولو كان فوق الناس حي فعالة کفعلك أو في الفضل منك بقاری (42) 
لقنا له سب ولکن تع ذرت سواء على الستضع فان امطالب 
هو الب در والناس الکواکب حوله وهل یشب البدرَ الضيء الکواکب؟ 


فقال سلیمان: أحسنت. والتفت إلى الفرزدق فقال: كيف تسمع يا آبا فراس؟ 
فقال: هو شعر أهل جلدته, فقال: وأهل جلدتك. فخرج الفرزدق وهو یقول(: (الوافر) 


ویس الشفعير أكرمئه رجالا واشتر الشعرما قال العبيد 
تابع )42 و( ٠‏ 


دخل أبو تمام3) الطائي على أحمد بن أبي دواد في مجلس حكمه. فأنشده أبياتاً 
يستمطر بها نائله. وينشر فضائله, فقال: سياتيك ثوابها يا آبا تمام؛ ثم اشتغل بتوقيعات بين 
يديه» حفظ ذلك أبا تمام: فقال: احضر أيدك الله فإنك غائب» واجتمع فإنك مفرقء ثم 
أنشد:(البسيط) ۱ 


إنحراماً قبول مدح تنا وتركُ ما نرتجي من الصفد 
کم الدنانير بالدراهم في الصنر ف سرام الا یداً نید 


فأمر بتوفیر حبائه. وتعجیل عطائه. 
ما انشد الکمانی(5؟) الرشید بصف فرسا(*: (الزجر) 
كان أذني هإذاتشوفقا قادساو قلسا مرف ا 


ولحن فيهم ذلك أكثر من حضرء فقال الرشيد له: اجعل مكان كأن تخال؛ فعجبوا من سرعه 
تهديه. 
(51) الأغاني: وقالوا عهدناه وكل عشيّة 2 بأبوابه من طالب العرف راكب 
(52) الاغاني 1 ولم يرد البيت في ديوان الفرزدق. 
(53) في الأصل: التمام. والشعر في ديوان أبي تمام شرح الصولي. 
(54) أحمد بن آبي دواد بن جرير الإيادي: آحد القضاة الشهورین من العترلة» ورأس فتنة القول بخلق القرآن» نشا 
في دمشق ورحل إلى العراق, كان فصيحاً عارفاً بالاخبار والانساب. وكان شديد الدهاء. اتصل بالمأمون والعتصم 
وجعله قاضي قضاته. حمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن, توفي مفلوجاً سنة 233ه. تاريخ بغداد 
156-44 , وفیات الاعیان 22/1 البداية والنهاية ۰319/10 ثمار القلوپ ص 163. 
(55) العماني: محمد بن ذؤيب بن محجن الدارمي, كان شاعراً راجزاً من شعراء الدولة العباسية. آفاد بشعره أموالاً 
کثيرة» توفي سنة 228ه. الاعلام 123/6. ۱ 
(56) الرواية في محاضرات الأدباء 681/2. وفیه: كأن آذنیه إذا تشرفا قادمة أو قلسا محرفا 
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(غیره) (°7: (الطويل) 


وخيل طواها القودٌ حتى كانها آناییب سمرٌ من قنا الخط ديل (42 ظ) 
صیننا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها ايد سرع وارجل 


وكان الأحنف يقول: ما شيء أثقل من حمل الغضب. وقال ابن لقمان لأبيه: ما الحمل 
الثقيل؟ قال: الفضب. من لم يتضع عند نفسه. لم يرتفع عند غيره. 
(من حكم يحيى بن معاذ) 

يحيى بن معاذ(*5: التكبّر على المتكبر تواضع» الصبر تجرع العُصّص وانتظار الفرص, 
الأناة حصن السلامة. والعجلة مفتاح الندامة. يكاد سيء الخلق أن يعد من البهائم والسباعء 
ليس الروية استحیاء الرء نفسه» العروف حصن النعم من صروف الزمن, لا تستح من إعطاء 
القلیل فان الحرمان أقل منه, عليك بالقصد بين الطریقین, لا منع ولا اسراف, ولا بخل ولا 
إتلافء الثناء باکثر من الاستحقاق ملق وهذر» والتقصیر عي وحسد. |کرام الأضياف من 
عادات الأشرافء وفي الخبر: لا تتكلّفوا للضیف فتبغضوو””» ومن آبفض الضیف آبفضه 
الله» ينبغي لصاحب الکریم أن يصبر عليه إذا جمعتهما قسوة الزمان. فليس ينتفع بالجوهرة 
الكريمة من لم ینتظر نفاقهاء اغض عن القذی والالم ترض أبداًء حاور الناس بالکف عن 
مساونهم. إنس رفدك ولا تنس وعدك» کذب أسوا الظنون باحسنها, لا تتكلّف ما کفیت فتضیع 
ما ولیت» آدنس شعار الرء جهله. لسان الجاهل مفتاح حتفه, البخل والجبن غريزة واحدة 
یجمعهما سوء الظن بالله, البخل يهدم مباني الشرف من أطاع غضبه آضاع أدبه» غضب 
الجاهل في قوله. وغضب العاقل في فعله. ما أقبح الاستطالة عند الغنى» والخضوع عند 
الحاجة (43 و) خلف الوعد من خلق الوغد. اعط آخاك تمرة فإن آبی فجمرة. کم مرة حفت بك 
الکاره, ار لك الله وأنت کاره. كما يقال: الاخوا ان ثلاثة؛ أخ یخلص لك وده ویبلغ في مهمك 
جهده. وأخ ذو نية يقتصر بك على حسن نيته دون رفده ومعونته» وأخ يجاملك بلسانه 
ويتشاغل عنك بشأنه. ويوسعك من كذبه وأيمانه. | 
(آبو مسلم الخراساني) 

قال بعد حکماء خراسان: لا بلغني خروج آبي مسلم آتیت عسکره لانظر إلى تدبيره وهيبتهء 
فأقمت أياماًء فبلغني عنه شدة وعجب ظاهر, فظننت إنما يحلي(؟) بذلك لعي به آراد یستره 
(57) البیتان لابن العتن في دیوانه ص 364 ط دار صادرء ولم يردا في طبعة يونس السامرائي. والبیتان في الاقوال 
الكافية والفصول الشافية في الخیل, لعلي بن داود الفساني ص 215 تحقیق یحیی الجبوري, ط دار الغرب 
الاسلامي, بیروت, 1987. 
(58) یحیی بن معاذ بن جعفر الرازی: واعظ زاهد لم يكن له نظیر في وقته, من آهل الري» أقام ببلخ. له کلمات سائرة. 
ومات في نیسابور سنة 258ه. طبقات الصوفية ص ۰114-107 صفة الصفوة 80-71/4). 
(59) الحدیث مع خلاف يسير في إتحاف السادة التقین للزبيدي 238/5 الغني عن حمل الاسفار للعراقي 12/2. 
(60) کذا في الاصل, والكلمة لا تتضح. 
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بالصمت. فتوصلت إليه بحيث أسمع كلامه وأغيب عن بصره. وسلمت عليه فرد أحسن رد 
وآمر بإدخال قوم أراد تنفيذهم في وجه من الوجوه. وقد عقد لرجل منهم لواء» فنظر إليه ساعة 
متأملا لهم» فقال: احفظوا عني وصيتي إياكم؛ فإنها أجدى عليكم من أكثر تدبیرکم» ويالله 
توفيكم. فقالوا: نعم أيها السالار(!©) وهو السيد بالفارسية. فسمعته يقول: ومترجم يحكي 
كلامه بالفارسية. لمن عسر عليه منهم بالعربية: اشعروا قلويكم الجرأة؛ فإنها سبب الظفرء 


وأكثروا ذکر الضفائن فانها تبعث على الاقد ام والزموا الطاعة فإنها حصن الحارب. وعليكم 
بعصبية الاشراف فإنها تظهر بأفعالهاء ودعوا عصبية الدناة فإنها تظهر بأقوالها. 
(العقل عند الأحنف) 


سئل الأحنف) عن العقل, فقال: العقل رأس الأشياء فيه قوامهاء ويه تمامهاء لأنه سراج 
ما بطن, وملاك (43 ظ) ما علن» وسايس الجسدء وزينة كل أحدء لا تستقيم الحياة إلا به, ولا 
تدور الأمور إلا عليه. 
(عبد قيس وحاتم الطائي) 

وقال عبد قیس بن خفاف البرجمي ۴ و الطائي» وقد بای دی سین و 
اکثر امالي فان تحملتها نكم فی وهم سا ال ا 
ولم آيس من غدك. 
(الأعرابي والموت) 

سئل أعرابي عن حاله عند موته فقال: أجدني مأخوذاً بالنقلة.ء محجوباً بالمهلة» أفارق ما 
جمعت. وأندم على ما ضیعت. فیا حیا من كريم قدم العذور. وأطال النظرةء إن لم يتداركني 
بالغفرة. ثم قضی. 


رشان قضصيح) 

وقال ای كر انش حضری مسجو لها بالكوفة رق قام سانل فك عت متا 
الظهر ثم عند صلاة العصر, والغرب. فلم يُعطً شيئاء فقال: اللهم إنك بحاجتي عالم. غير 
عم واسع غير مكلفء أنت الذي لا يعدوك نائل ولا يحقك سائل, ولا يبلغ مدحك قائل» أنت 
كما قال المثبتون وفوق ما یقولون. أسألك صبراً جميلاًء وفرجاً قريباًء وبصراً بالهدی» وقرة 
)61( السالان, والسالار: فارسي بحتء وهى الزعيم والولی. معجم الألفاظ الفارسية العرية - أدي شير ص 83. 


)62( الاحنف بن قيس بن معاوية السعدي النقري ویو سيد تميم وأحد الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحین, 
یضرب به الثل في الحلم. ولد في البصرة وادرك النبي صلی الله عليه وسلم ولم يرهء توفي سنة 72ه. طبقات ابن 
سعد 66/7 ا الاعیان 230/1 تهذیب ابن عساکر 10/7 تاريخ الاسلام للذهبي 129/3. 

(63) عبد قيس البرجمي: شاعر تميمي جاهلي فحل من شعراء الفضلیات. لم تعرف سنة وفاته. سمط الآلي ص 793, 
الشعر والشعراء ص 117: حماسة ابن الشجري ص 135. 
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عین» فيما تحب وترضى. ثم ولى لینصرف. فابتدره الناس یعطونه, فلم يأخذ شيئاً» ومضى 
وهى يقول: 

ما اعتاض باذل وجهه 

إلى آخر الشعر. )۴٩‏ 
(قال الأصمعي) ۱ 

وقال الاصمعي: سمعت أعرابياً يقول: اللهم ارزقني عمل الخائفین» وخوف العاملین. حتی 
آتنعم بترك التنعم. رجاء لا وعدت» وخوفاً مما آوعدت. 

وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً یقول: نالنا وسمي (44 و) وخلفه ولي(*» والارض كأنها 
وشي» ثم أتتنا غیوم جراد. بمناجل حداد. فخربت البلاد. وأهلكت العباد. فسبحان من يهلك 


القوي الأکول. بالضعیف الاکول. 

(الهرب من الطاعون) 
هرب آعرابي ليلاً على حمارء حذراً من الطاعون, فبینما يسير ٍذ سمع قائلاً»): (لرجز) 
لن یسسبق الله على حجمار ولا علی ذي میمصت مطار 
أو يلقي الحصستف على مقدار قد يص بح الله آمام الساري 


فكَّرٌ راجعاً وقال: إذا كان الله يصبح أمام الساري فلا فوت حين مهرب. 

وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان7) إياهاء فخرج هارياً منهاء فنزل 
بقرية من الصعيد يقال لها سَكّنء فقدم عليه بها حين نزلها رسول لعبد اللك» فقال له عبد 
العزيز: ما اسمك؟ قال: طالب بن مدرك» فقال: واحسرتاهء ما أراني راجعاً إلى الفسطاط أبداً. 
فمات في تلك القرية. 
(الخنساء تبكي أخويها) 

ذكروا أن الخنساء لم تزل باكية على أخويها صخر ومعاوية حتی أدركت الاسلام. فأقبل 
بها بنى عمها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي عجوز كبيرة. فقالوا: يا أمير المؤمنينء 
هذه الخنساء قد قرحت مآقيها من البكاء في الجاهلية والاسلام» فلو نهيتها لرجونا أن تنتهيء 





ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضاً ولو نال الغنى بسؤال 

(65) الوسمي: مطر الربيع الأول. والولي: المطر يسقط بعد المطر. 

(66) الرجز في آمالي المرتضى 201/2. 

(67) عبد العزيز بن مروان بن الحکم. أمير مصرء سكن حلوان وينى فيها الدور والساجد. كان كريماً شجاعاً تنصب 
حول داره كل يوم ألف قصعة للآكلين. وهو والد الخليفة عمر بن عبد العزیز» توفي سنة 85ه. ولاة مصر للكندي ص 
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فقال عمل: اتقي الله, وأيقني بالموت» فقالت: آنا أبكي أبي وخيري مضر صخرا ومعاوية» وإني 

لوقنة بالوت. قال: أتبكين عليهم وقد صاروا جمرة في النار؟ فقالت: ذاك آشد لبكاي عليهم. 
وكان عمر رق لها وقال: خلوا عجوزكم لا آبا لکم. فكل امرئ يبكي شجود, ونام الخلي عن 

بکاء الشجی. 

فمن آنکر فليغير» فلا يغير ذلك عليه آحد. وکان یقول: من آتی بمثلیهما آخوین من قبيلة فله(68) 

حكمه: فتقر له العرب بذلك: 


(مختارات شعرية) 
لابي الفضل (69): 
تفرق قلبي فرقتين فعنده فريق وعندي في السياق فريق 
إذا ظمئت نفسي اقول له اسقني فإن لن يكن راح لديك فريق 
وله(72): (مجزوء الرجز) 
شفک قي رش بقيلة ماش قت 


ف قلت از ده با لیت کس في “تفتي 
لابن امعتز(71): (الکامل) ۱ 


ها رايت الخب بفضحني وق ضت علي شواهد الحب2/) 
القیت غير في ظنونهم وسترت وجة الحب بالحب 
لاين الأحنف(: (البسیط) ۱ 
قد جسوز الناس اذيال الظنون بنا وفرق الناس فينا قولهم فرقا 
فکاذب قد رمى بالظّن غيركم وصادق ليس يدري ائه صدق 70 





(68) في الأصل: أوله. 
(69) هو الأمير أبى الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي من الكتاب الشعراء من آهل خراسان, توفي سنة 436ه. ثمار 
القلوب 3. 36, يتيمة الدهر 268-247/4. والشعر في ديوانه ص 156؛ وفيه: 
تفرق قلبي في هواه فعنده فريق وعندي شعبة وفريق 
(70) البیتان في دیوانه ص 63 يتيمة الدهر 427/4. 
(71) البيتان في دیوانه 231-230/1. 
(72) الدیوان: شواهد الصب. 
(73) دیوانه ص 224 ط صادر. 
(74) الدیوان: فجاهل قد رمی. وبعده: ‏ يظن هذا وذا ما ليس یعرفه ودمع عيني بما أخفيه قد نطقا 


کتاب الذیل على المحاضرات والحاورات ۳۳ 101 


لأعرابي: (الطویل) 
آلا با شفاء النفس لیس بعالم 


2 2 ب Mm‏ 
سوى رح مهم بالظن والظن كاذب 


نشد الأصمعي لغلام من بني فزارة(75): (الطويل) 


واعرض حتى یحسب الناس نما 
ولکن آروض النفس آنظر هل لها 
للعباس بن الأحنف(): (الکامل) 

الله يعلم ما اردت به جرکم 
وعلمت أن تستري وتباعدي 
وله(2): (الوافر) 

غضبت لمحو في الكتاب كثير 
كتب الكتاب على خلاف ضميره 


غيره: (الطويل) 


وبيض نضيرات الوجوه كائما 


بك الناس حتى يعلموا ليلة القدر 


مراراً ومنهم من يصيب ولا يدري 


بي الهجنٌّ لاها الله ما بي لها هجر(؟7) 
إذا فارقت يوماً أحبتها صیر؟ (45 و) 


إلاومساترةالعدوق الکاش(78) 
أابقى لوصلك من دنو فساضی(؟۲) 


قالت اراد خيانتي وغرور 
فالمحوفيهلكثرةالتفيير 


تازرن دون الا رملات عالج 


غدره: (مجزوء المجتث) 


قصار وان طالت بايدي النواسج 


ابیت ائةش وقسي فق لاا من بانينك 

ومن تسکون ف إِني رد مت رجع حنينك 

ف قله والدمع جار أنااقتيلح فونك 
غيره: (الخفيف) 

یتسقسابلن کسالبسدور على الأقصا ن في مت قفر من الارداف 


EC » 2 ۱‏ 2 ۴ الزناند. سر ضعاف هم من بالانقصاف 





(75) البیتان دون نسبة في الزهرة 252/1. 

(76) الزهرة: ما بي لك الهجر. لاها الله: يريد: لا والله. 
(77) دیوان العباس بن الأحنف ص 94. 

(78) الدیوان: إلا مصانعة العدو الکاشم. 

(79) الدیوان: آوفی لوصاك. 

(80) لم يردا في دیوانه. 
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غيره: (الطویل) 
ومحزونة يوم الفراق تركثها وفي القلب منها جمرة تتسعر (45 ظ) 
تطیر أن تبكي علي فدمعها لا نابهافي جفنها متحيّر 
فقلت قسضاء الله فرق بيننا فقالت قضاء الله ما كنت أحدّر 
(حبر الامة) 


فقالوا له: استشف لهذاء فنظر إليه فإذا بفتی حلو الوجه. عاري العظام. فقال له: ما بك يا 
فتی؟ (فقال) (1*): (الطویل) 


بنا من جوی الشوق البرح لوعة تکاد لها نفس العمدو تذوی(82) 
ولکن آیقی حشاشة ماترى على مايه عون هناك صلیی(83) 


قال ابن عباس: أرأيتم فحدها اعتق. أو لساناً أذلق, أو عوداً اصلب. آو هوى أغلب, مما 
رأيتم اليوم؟ هذا قتيل الحبء لا عقل ولا قود. 
وكان ابن عباس رحمه الله حبر قريش ويحرهاء وله يقول الرسول عليه السلام: (اللهم 


فقهه في الدين) (55). وفيه يقول حسان بن ثابت6©9): (الطويل) 


إذا قال لم يترك مقالاًلقائلٍ بمنتظمات لا یری بينها فصلة(57) 

كفى وشفى ما في النفوس ولم يدع لذي إربّة في القول جداً ولا هزلا 

سموت إلى العليا بغير مشق فنلت ثراها لا دنا ولا وغل 
(العباس بن الأحنف) 


2 
وأحسن من الفهم. 


(81) الرواية والشعر في الأغاني 137-136/24: والشاعر هو عروة بن حزام» والبيتان من قصيدة في ديوانه يص 
5 وانظر تزيين الأسواق للانطاكي 169/2 ط دار الکشوف بيروت 1957. 

(82) الدیوان والاغاني: بنا من جوی الأحزان في الصدر لوعة تکاد لها نفس الشفیق تذوب 

(83) الدیوان: حشاشة مقول. الأغاني: حشاشة معول. 

(84) الحبر: العالم. 

(85) الحدیث في: البخاري 48/1 مسلم. فضائل الصحابة 138, أحمد بن حنبل ۰266/1 314. 

(86) دیوان حسان 331/1 تحقیق ولید عرفات. ط دار صادرء بیروت 1974. 

(87) في الدیوان: بملتقطات لا تری. 
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قيل لعنان جارية الناطفي: من أشعر الناس؟ قالت الذي یقول(**): (الطويل) 


واهجرکم حتى يقولوا لقد سلا ولست بسال عن هواكم إلى الحشر(*8) 
ولكنإذاكاان الحب على الذي يحب شفيقاً فارع الناس بالهجر(46) 
للعباس(21): (الطويل) 

جری السیل فاستبكاني السیل إذ جری وفاضت له من م قلتي سروب 
وماذاك الا آن تیقنت ائه یمر بواد آنت منه ق ريب 
یکون أجاجأً دونکم فإذا انتسهی . إليكم تلقی طیبکم فسیطیب 
فيا ساكني شرقي دجلة کلکم إلى القلب من اجل الحبیب حبیپ62 
غیره: (البسیط) 

نّا وضعت على عيني وقد رمدت من البکاء کتاباً منك أبراها 
وكانت النفس قد ماتت بفصتها فسخط كفك بعداللهاحياها 
غيره: (الخفيف) 

تشتهي قريك الرباب وتخشى عينَ واش وتئقي اسماعه 
آنت في قلبها محل شراب تشتهي شربه وتخشى صُداعَة 

(المرض والشفاء) 


ذکر أن أبا دلف لقي المأمون فترجل إليه وسلّم عليه, فقال له المأمون: ما آخرك عذًا يا آبا 
دلّف؟ فقال: علَّةٌ عرضت لي يا آمیر المؤمنين. فقال: شفاك الله وعافاك» ارکب» فوثب من 
الأرض على الفرس دون ركاب يعتمد عليهء فقال له المأمون: ما هذه وثبة علیل, فقال: بدعاء 
أمير المؤمنين عوفيت. (السريع) 


حسمك قد أفئذرمته حمية دامت على بؤس وإض رار 
وكاناولى بك أن تد تمي من المعصاصي خشية النار 


قال قتادة: مرض آبو الدرداء(93) فعاده اخوانه, فقيل له: (46 ظ) ما تشتكي؟ قال: ذنوبي, 
قيل له: وما تشتهي؟ قال:الجنةء قيل ألا تدعو طبيباً؟ قال: الطبيب أضجعني. 


(88) البیتان للعباس بن الأحنف في دیوانه ص 158. ۱ 
(89) الديوان: وأهجر عمداً كي يقال لقد سلا ولست بسال عن هواك إلى الحشر 

(90) الديوان: عامل الناس بالهجر. 

(91) دیوان العباس بن الأحنف ص 45. ۱ 

(92) الدیوان: إلى النفس من أجل الحبیب حبيب. 

دمشق زمن عمر بن الخطاب. وهو آول قاض بها. كان من الحکماء العلماء» توفي سنة 32ه. الاصابة ت ۰6119 حلية 
الاولیاء 1/208, صفة الصفوة 257/1, تاريخ الاسلام للذهبي 107/2). 
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ذکر أن عبد الله بن جعفر رحمه الله مرض, وكان يكنى أبا جعفرء وآبا هاشم» فدخل 
عليه قوم يعودونه. فدخل معهم أعرابيء فأنشد05(5: : (البسيط) 


قالوا آبو الفضل معتل فقلت لهم تمس ااه من د ور 
ياليتعلتهة بي غيرانله اجر العليل وإني غير ماجور 


فقيل له: إن آبا الفضل ليست له بكنيةء فقال: إن لم تكن له بكنيةء فهو له صفة. 


اعتل ابن قنبر المازني© ۲ ومع ألمه رمدت عيناه. فسيق له طبيب يسمى خصیبب, فلما رآه 
قال7”: (مجزوء الرمل) 





ولق-لد قلش لأهلي إذزاتوني بخغصيب 
ليس والله > یب للذي بي بطب سيب 
إنمار عل ودائي من بهم ثل الذي بسي 
رمدت في الحب عيبت سي فاك حلوها بح ييب 


فقال خصيب: أنا أعلم عله ؛ فخلي به وسقاه نبيذاً. ولازمه» فاخبره آنه معشق آنه لعمته, 
فذكر ذلك لاهله. وكلّم عمته في قصته. فوهيتها له» فصح. 


غيره:(2) (الطویل) 

يعدن عليلاً هن هيُيِْنَ مابه لا إنما بعض العوائد دائيا 
لعلي بن الجهم: (البسيط) 

مالي حممتُ فلم أشعر بِحُمّاكا حتى تحدث عوادي بشکواکا (47 و) 
ياليت حماك بي أو كنت حُماكا إني أغارٌ عليها حين تفش اکا 
حماك جماشة في طبع عاشقة لو لم تكن هكذا ما قیلت فاک(100) 





(94) عبد الله بن جعفر بن آبي طالب الهاشمي القرشي: صحابي ولد بأرض الحبشة لما هاجر آبواه إليهاء وهو اول 
من ولد يها من المسلمين, كان كريماً يسمى بحر الجود. > وللشعراء فيه مدائح وكان أحد الأمراء في جيش علي يوم 
صفین, توفي بالمدينة سنة 80ه.. الإصابة ت 4582 فوات الوفيات 209/1 الحبر ص 148ء تهذيب ابن عساكر 
77. 

(95) البيتان لمسلم بن الوليد في ديوانه ص 3 والأغاني 0/, والخبر فيه متعلق بعمرو بن مسعدة. 

(96) ابن قنبر: هو گم بن محمد بن قثبر المازني» بصري شاعر ري من شعراء الدولة الهاشمية» وکان يهاجي 
)97( الاغاني 166/14 .370 

(98) البيت لمجنون ليلى في ديوانه ص 312 تحقيق عبد الستار فراج؛ ط مكتبة مصر. القاهرة. والكامل للمبرد 
1 وفیهما: يعدن مريذ 

(99) ديوان علي بن الجهم ص 160 تحقيق خليل ٠‏ مردم» ط دار الافاق» بيروت 1980 . 

(100) الديوان: حماك جماشة حماك عاشقة. الجماشة: المغازلة. 
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قیل لمريض: ما تشتهی؟ قال: آلا آموت. 

اعتل المأمون فدخل عليه جلساؤه ومعهم قاسم التمار, كان نوغرا وة رذ ا مطرة 
جمیل, فقال له المأمون ليضحك معه: لم أن هذا الرداء عليك قط فقال: ما آلبسه الاعند موت 
خليفة, فضحك الأمون» وقال: كنا عن غنی عن سوالك يا أحمق. 

مرض رجل فدل على لبن الاتن(۰)101 فربطت له حمارة معها جحش بحيث يراهاء فدخل 
عليه آخوانه. فأومى إلى الجحش وقال: كيف يكون حال من هذا أخوه من الرضاعة؟!. 

لا قتل محمد بن الزیات10)» أصيب في جيبه رقعة فيها أبيات لأبي العتاهية(103): (البسيط) 


هي السسبيل فمن يوم إلى یوم كانه ما ثريك العينُ في النو.(104) 
لاتعجلنرويداً إنهادول دنيا تنقل من قوم إلى قوم 
ان المنايا وإِن طال الزممان بها يحمنّ حولك حوما ايما حوم 
لما رای ابن الزيات تغير المتوكل له, قال قبل الانقطاع به(195): (الرمل) 

سل دیاز الحي من برها وعفاها ومحامنظرها 
وهي الدنياإا ما قبلت جعلت مسعروف ها منکرهی(106) 
إنماالدني ا كظلزائلٍ امد الله کس‌ذا قسسدرها 

(آشعار مختارة) 

غیره(**0: (47 ظ) (الرمل) 

رب قسوم رتص‌وا في نس ما زمناً والعيش ریّان دو( 
سكت السدهر طويلاً عنهم شم ابکاهم دم أحین نطق 





(101) الاتن: جمع آتان. أنثى الحمار. 

(102) هو محمد بن عبد الملك الزیات, وزير المعتصم والواثق العباسيين من بلغاء الكتاب والشعراء. صاحب حزم وقوة 
ودهاء؛ نکیه التوکل وعذبه بالتنور الذي صنعه اين الزیات > بتحريض من خصمه القاضي أحمد ین آبي داود > قتل سنة 
3ه. وفیات الاعیان 54/2 تاريخ بغداد 2 سممراء البیان 306-278/1, آحمد بن عبد الملك الزیات. سیرته. 
أذبه, تحقیق دیوانه» لیحیی الجبوري. > ط مؤسسة الرسالة, دار الیشیر» عمان 02 . 

(103) ديوان أبي العتاهية ص 3, ديوان ابن الزيات ص 238 

(105) دیوان ابن الزیات ص 78. 

(106) الدیو ان وكذا الدنيا إذا ما انقلبت. وهي الرواية الصحيحة. 

۱۳ 50 الأدباء ۰-205 :وني هامش الدر الفريد 310 . والشغر لقائل سمعته الحرقة بنت النعمان بن 
النذر. ۱ 

(108) في الأصل: زمن والعيش. ` 
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غیره( ۳): (مخلع البسيط) 


نسوائب السدصر ات شنسي وانم‌ایسوعظ الادسی(0110 
قلدنقت حلواً وذقت مرا كذاك عيش الفستی ضروب 
مام ربؤسولانعليم إلأولي فسیسه ما نصیب 
وقال آخر(1!؟): (الطويل) 

واني لاهذي بالاوانس كالدمى وإني باطراف القنا للعسوب 
واني على ما كان من عفاٌ عنجهيتي ولوثة اعسرابيستي لادیب 
لعلي رضي الله عذه(112): (مجزوء الكامل) 

الصيرزر من كرم الطبيعة وان مفسدة الصنيعة 
ترك لته دللصسدیق يكون داعي ةًالقطيعة 


(سلیمان وکاتب الحجاج) 

الس يبوه او RO‏ ا اللك؛ فازدراهوثبت عیثه عن 
ذلك يا أمير المؤمنين, فان رأيتني رالا تین وعليك مقبل» ولو رأيتني والأمر علي مقبل 
وعنك مدير لاستعظمت ما استصغرت» واستكثرت ما استقللت. قال له: عزمت عليك يا اا 
مسلم لتخبرني عن الحجاج» أتراه يهوي في نار جهنم نم, آم قد قريها؟ قال: يا أمير المؤمنين, لا 
۳ ۳ وقد وت 0 وأمن 0 ار وأخاف 2 ؛ وكأني به 
الله فخرج, فالتفت سلیمان إلى ری فقال: قاتله الله ما أحسن بدیهته تا ی 
(عبد الملك بن مروان والجارية الحسناء) 
فامتنع وامتنعت, وقالت: لا احتاج للخلافة ولا آرغب في الخليفة. والذي آنا في ملكه آحب إلي 
اك مخ رمت یه اللك, فضاعف الشمن لصاحبهاء وأخذها قسراً» فما 
عد اننا 75 کک الأمون وهو ابن اربعة عناصو غاا 9 وت ل ل 
بالله فحبسه فمات في حيسه سنة 272ه. وفيات الأعيان 216/1 النجوم الزاهرة 37/3. 40ء سمط اللآلي ص 506 . 
(110) ة في الأغاني: يوعظ الأريب. 
(111) الأبيات مع خلاف في الدر الفرید 29/3 
(112) ديوان الإمام علي بن أبي طالب ص ۰76 > شرح يوسف فرحات. ط دار الكتاب العربي» بیروت 1998. 
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أعجب بشيء إعجابه بهاء لما رأى من أدبها وجمالها. فأمرها بلزوم مجلسه. والقيام على 
رأسه. فبينا هي عنده ومعه ابناه الوليد وسليمانء وقد خلا بهما للمذاکرة. فأقبل عليهما فقال: 
أي بيت قالته العرب آمدح؟ فقال الوليد: قول جرير فيك يا أمير المؤمنين(113): (الوافر) 


السستم خير من ركب المطايا واندى العال ين بطون راح 
فقال سليمان: بل قول الأخطل114): (البسيط) 

شمس العداوة حتى بستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 
فقالت الجارية: بل أمدح بيت قالته العرب بيت نحن نقوله لحسان بن ثابت(115): (الكامل) 
یف شون حستی لاتهرٌكلايُهم لایسالون عن السواد القبل (48 ظ) 
فنظرهما ثم قال: أي بيت قالته العرب آرق؟ فقال الولید: قول جریر(11): (البسیط) 

إن العسیسون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم یصیین قتلانا 
وقال سلیمان: بل قول عمر بن آبي ربيعة117): (الخفیف) 

حبذا رجعهاإليهايديها في يدي درع ها تحُل الإزارا 
فقالت الجارية: بل بيت نحن نقول هو لحسان(115): (الخفيف) 

لو یدب الحسولي من ولد الد علی هب لاندبتها الكلوم 
فالتفت إليها ثم قال: أي بيت قالته العرب أشجع؟ فقال الولید: قول عنترة117): (الکامل) 

ان یش قسسون بي الاسة لم اخم عنها ولكني تضایق مسقدمي 
فقال سلیمان: بل قوله(120): (الکامل) 

وأنا انش في المواطن كلها وال موت مثي سايق اج ال 
فقالت الجارية: بل بيت نحن نقوله وهو لكعب بن مالك(21): (الكامل) 

نصل السيوف إذا قصرن بخطونا قدمأونلحقهاإذا لم تلحق 


(113) ديوان جرير ص 77 ط دار صادر. 

(114) ديوان الأخطل ص ۰106 ط دار الكتب العلميةء بيروت 1994. 

(115) ديوان حسان تحقيق وليد عرفات 74/1 . ط دار صادر 1974. 

(116) ديوان جرير ص 492. 

(117) دیوان عمر بن أبي ربيعة ص 141: تحقق محمد محيي الدين عبد الحميد ل نیت ال 
(118) دیوان حسان ص 40. 

(119) دیوان عنترة ص ۰126 ط دار الکتب العلمية. بیروت 1995 . 

(120) دیوانه ص ۰106 وفیه: وأنا المنية حين تشتجر القنا والطعن مني سابق الآجال 

(121) دیوان کعب بن مالك ص 306. 
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(في اسح 

أصدق بيت وآمدحه قول کعب بن زهير في النبي صلی الله عليه مسلم(**: (البسیط) 

تحمله الناقة الأدماء معتجراً بالبيد كالبدر جلّى ليلة الظلم 
وا واا ما يعلم الله من دين ومن كرم (49 و) 
ليزيد بن محمد المهلبي(ء في سليمان بن وهب بعدما استوزره المهدي(125): (الطويل) 
وهی تم لنا یا ال وهب مودة فابقتلنا جاهاً و مالا يؤْثْلٌ 
فمنكنا للآثام والذل أرضه ف‌ارضکم لاجر والعرّ منزل 
رای الناس فوق المجد مقداز مجدکم فقد سالوكم فوق ما كان يُسال 
يقصص سر عن مسعكمكل آخر وما فاتكمممًا تقدم اول 
بلغت الذي قد كنت آملهلكم وان كنت لم ابلغ بكم ما .ووْمُل 
وم‌الي حق واجبٌ غيرانني بجودكم في حاجتي اتوسل 
واشکم اف ضلتم وبررشم وقد يستتم النعمة التفضل 
واولیتم فسصلاً جميلاً مقدماً فعودوا فان العود بالخیر آجمل126) 
وکم ملحف قد نال مب رام منکم ویمنعنا من مثل ذاك التجمل 
وعودتمونا قبل أن نس‌ال الغنی ولا وجة للمعروف والوجه یُْذلْ(127) 


كان أمد بن المدبرا (128) إن و DTT‏ امض به إلى 





(122) لم يرد في ديوان كعب بن زهير ط مفيد قميحة؛ دار الشواف للطباعة. الرياض 1989. 
(123) يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة» من بني المهلب بن أبي صفرةء شاعر راجز محسن, من الندماء الرواة من 
أهل البصرةء اشتعر ببغداد واتصل بالمتوكل ومدحه. توفي سنة 259ه. الموشح للمرزباني ص 343, تاريخ بغداد 
4 سمط اللآلي ص 839 . 

(124) سليمان بن وهب بن سعيد الحارثي: وزير من كبار الکتاب. من بيت كتابة وإنشاء في الشام والعراق, توفي سنة 
2/ه. تقدمت ترجمته. 

(125) الأغاني 154-153/23. 

(126) الأغاني: فإن العود بالحر أجمل. 

(127) الأغاني: ولا بذل للمعروف والوجه يبذل. 

(128) لم أجده بهذا الاسم. ولعله إبراهيم بن محمد بن المدبر: وزير من الكتاب المترسلين الشعراء من أهل بغداد. 
استوزره المعتمد العباسي لما خرج من سامراء يريد مصرء توفي سنة 279ه متقلداً ديوان الضياع. معجم الأدباء 
232-1 الولاة والقضاة ص 214, الطبري 341/11. 
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المجيدين, فجاءه الجمل الصري» واسمه حسین» فاستاذنه فى الإنشاد, فقال له عرفت 
الشريطة؟ قال: نعم» قال: فهات. فانشده(*2: (الوافر) 


آردنا في آبي حسن مسدیص أ] کم ابالدح تنتسجع الولاة 
فقدنا اک رم ال قلین طرا ومن ک فاه دجلة والفرات(130) 
فقالوا يق بل المدحات لکن جوائزه عل هن الص لاه (49 ظ) 
فقلت لهم وس تغني عيالي صلاتي إنما الشان الزكاةٌ 
فیسامر لي بكسر الصاد منها - فتضحي لي الصلاة هي الصلات 
فضحك وقال: له: من أين لك هذا؟ قال له: من قول أبي تماء(131): (الكامل) 
فة و اما 
للقاضي الجرجاني(*): (الطویل) ۱ 
وقالوا اضطرب فالرزق في الأرض واسع فقلت ولکنْ مطلب الرزق ضحْق(133) 
إذا لم يكن في الارض حر يُعيئُني ولم يك لي مال فمن این آرژق[134) 
(طرائف) ظ 


مر ابن آبي علقمة بمجلس بني ناجیة(135) فکبا حماره لوجهه, فضحكوا منه. فقال: ما 
یضحککم؟! رأى وجوه قريش فسجد . ۱ 

قیل لاعرابی: ما اسم الرو عندکم؟ قال: السخينء قیل له: فإذا برد؟ قال: لا ندعه حتی 
يبرد. ۱ 


شهد أعرابي على رجل وامرأة بالزنی فقال له الحاكم: تشهد آنك رأيته يدخله ویخرجه؟ 
قال: والله لو كنت جلدة استها ما شهدت بهذا. 


(129) الرواية والشعر في وفيات الأعيان 20-19/2. 

(130) الوفيات: ومن كفيه دجلة والفرات. 

(131) ديوان آبي تمام 73/2 ط دار الكتاب العربي؛ بيروت 1994. 

(132) علي بن عبد العزيز الجرجاني: قاض من العلماء بالادب له شعر حسن, ولد بجرجان وولي قضاءها ثم قضاء 
الي وهو صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه. وله كتب في التفسير والتاريخ ورسائل وديوان شعرء توفي 
بنيسابور سنة 392ه. وفيات الأعيان 324/2, معجم الأدباء 249/5 يتيمة الدهر 238/3. والبيتان في معجم الأدباء 
1798/4 

(133) معجم الأدباء: وقالوا اضطرب في الأرض فالرزق واسع. 

(134) معجم الأدباء: ولم يك لي كسب. 

(135) بنى ناجية بطن من قريش. جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 406. 
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واعد العرجي13©9) امرأة بغياً من نساء الطائف, إلى موضع» فجاءت على أتان لهاء ومعها 
جاريتهاء وجاء العرجي على حمار له ومعه غلامه. فتوارى العرجي والمرأة لما جاءا فیه» ثم 
التفت العرجي فوجد الغلام علا على الجارية. والحمار قد علا الأتان» فضحكاء وقال: هذا يوم 


و لو بر 


غایت عذاله. 
حكاية: إن رجلاً كان يهوى غلاماً فقام في الليل ليدب عليه, لفق عقوت فا 
(الكامل) 0 
ولقد سريت مع الظلام موعد حصنثه من غادر کذاب (50 و) 
فإذا على ظهر الطریق مف ذه سوداء قد عرفت آوان ذهابي 
لابارك الرصسمن فيها عقرياً داب دنت على دياب 


أصابت الناس مجاعة, وكان العرجي غنيًاً. وكان يعطي الناس ويُطعمهم, ثم قال للتجار: 
الفا اناس وعلي ثمن ما یطعمون, فکان کذلك. جتی آخصب الناس, فل الكمن عشرين 
الفا نيان قالزم تست الوزن ودعا التجار» وابتدا تالعطاء فیلخ الغیر عمس بن غبد العزيد 
فقال: بيت المال أحق بهذاء فقضى التجار الال من بيت مال المسلمين. والعرجي هو: عبد الله 
بن عمر بن عمرى بن عثمان بن عفان. 

الكندي. قيل: الأخ فخ» والعم غم؛ والخال وبال, والولد كمدء والأقارب عقارپ, والمرء 


بصديقه. 


كان ابن عرادة السعدي مع سلم بن زياد بخراسان(/13), وكان له مكرما فتركه وصحب 
غيره» فلم يحمد آمره. فرجع إليه وقال(138): (الطويل) 


عتبت على سلم فلما فقدثه وجربت اقواماً بكيث على سم 
رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان کبرء بعد طول من السقم 


(المقامة السجستانية لبديع الزمان الهمذاني) 
ومن إنشاء البدیم في مقامات الاسکندري(۳) قال: حدثنا عيسى بن هشام قال: حدا بي 


عم و لم 


إلى سجستان آرب. فاة قتعدت طیته, وانتعلت مطیتّه > واستخرت الله في العزم. حدوته أمامي, 





(136) العرجي الشاعر عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي. ت 120ه. 

(137) سلم بن زياد بن أبيه: أمير من آل زيادء ولاه يزيد بن معاوية خراسانء وان جواداً أحبه الناس ومدحه الشعراء, 
توفي بالبصرة سنة 73ه. الكامل لابن الأثير 9/4, 40ء 60, 141, النجوم الزاهرة 190/1 تهذيب ابن عساكر 
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(138) البيتان في التذكرة الحمدونية 49⁄5 وديوان المعاني 194/2 والدر الفريد 62/4 لزياد بن منقذ. 

(139) في الأصل: الاسكندريةء أي المقامات التي بطلها الاسكنديء والراد: القامة السجستانيةء ينظر: مقامات بديع 
الزمان الهمذاني شرح محمد محيي الدین عبد الحمید. ط دار الكتب العلمية, بيروت ص 30-25 وفيها خلاف يسير 
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والحزم جعلته قدامي» حتى هداني إليهاء ووافيث درويّهاء وقد وافت الشمس غرويهاء واتفق 
البیت حيث انتهیت» ولا انتضى نصل الصباح. ويرز جبين المصبا-(140). مضيت إلى السرقء 
اتخذ منزلاًء فحين انتهيت (50 ظ) من دائرة البلد إلى نقطتهاء ومن قلادة السوق إلى 
سمطتها(141)» خرق سمعي صوت له من كل عرق معنی؛ فانتحيت وفده. حتى وقفت عندهء فإذا 
رجل على فرس مختنق بنفسه. قد ولاني قذاله» وهو يقول: من عرفني فقد عرفنيء ومن لم 
يعرفني آعرفه بنفسي, آنا باكورة اليمّن» آنا أحدوثة الزمن, آنا اعجوبة الزمان. وأحجية ربات 
الحجال, سلوا عني الجبال وحزونها, والبلاد وسحوبها, والأودية وبطونها > والبحار وعیونها, 
والخيل ومتونها. ومن الذي ملك أسوارهاء وعرف أسرارهاء ونهج سمتهاء وولج حرتهاء وسلوا 
اللوك وخزائنهاء والاعلاق ومعادنها. والأمور وبواطنها ۰ والعلوم ومواطنهاء والخطوب 
ومغالقهاء والحروب ومضايقهاء ومن الذي أخذ مختزنها ولم یود ثمنهاء ومن الذي ملك 
مفاتحها» وعرف مصالحها؟ آنا والله عرفت زلك(42), وسفرت. بين اللوك الصيدء وکشفت(143) 
آستار الخطوب السود. آنا والله شهدت حتی مصارع العشاق» ومرضت حتی لرض الاحداق» 
وهصرت الغصون الناعمات, وجنیت ورد الخدود الوردات» ونفرت مع ذلك عن الدنیات نفور 
الطبع الکریم!41*4 عن وجوه اللتام. ونبوت عن الخزیات نبو السمع الشریف عن شنیع الکلام 
والآن لما أسفر صبح الشیب. وعلتني أبهة الكبير اللبیب عمدت لاصلاح آمر العاد» باعداد 
م فلم أرَ طريقاً أهدى إلى الرشاد مما أنا سالکه, يراني أحدكم راكب فرس, ناشر (51و) 

س يقول: هذا أبى العجب. لا ولكني أبى العجائبء عانيتها وعاينتهاء وأم الكبائر قايستها 
تس ؛ وأخى الاغلاق: تفا كديا وفوا آغشتها» وغالیا اشتريتهاء ورخنضا أبيعها, 
فقن واللة تفت لها الواکب. وزحمت الناکب. ورعیت الکواکب, وأنضيت الرکائب, ولا من 
علیکم. فما حصلتها إلا لضر شي» ولا أعددتها اوي لكني دفعت إلى مكارة, نذرت 
معها الا آذخر عن السلمین منافعهاء ولابد لي أن أخلع ربق هذه الامانة من عنقي إلى 
أعناقكم, > وأعرض دوائي في آسواقکم , فلیشتره مني من لا یتقزز موقف العبيد» ولا يأنف من 
كلمة التوحید. وليصئه من أنجبت جدود(145). وسقى بالماء الطاهر عوده. فتبادر الناس إليه 
بالدنانير والدراهم» فدرت إلى وجهه لأعلم علمه» فإذا هو والله شيخنا أبى الفتح 
الإسكندري(046. 





(140) في المقامات: جيش المصياح. 

(141) القامات: إلى واسطتها. 

(142) القامات: فعلت ذلك. 

(143) ساقطة من الاصل وهي في القامات. 

(144) القامات: عن الدنیا نفور طبع الکریم. 

(145) جدوده: ساقطة من الاصل. 

)146( في شرح القامات تتمة : وانتظرت إجفال النعامة بين يديهء (كناية عن تفرق الناس), ثم تعرضت فقلت: کم 
يحل دواؤك هذا؟ فقال: يحل الکیس ما شکت؛ , فترکته وانصرفت. 
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(من عجائب القصص) 
غرائب من کتاب ذم الهوی لابن الجوزي(". 
عن آبي الحسن بن نجیح قال: حدثني رجل مستور كان لي صديقاًء وکان ینزل بقرب مقابر 
الخيزران ببيغدادء قال: رأيت ليلة في منامي كأني قد طلعت من داري إلى القبرة على رسمي 
في ذلك في اليقظة؛ فإذا أنا بالقبور مفتحة, وأهلها يخرجون منها شعثاً غبراً حفاة عراة: 
فيجتمعون في موضع منها , حتی لم يبق قبر إلا خرج من كان فيه ثم ضجوا بالبكاء والدعاء 
والابتهال إلى الله تعالى, في أن يصرف عنهم (51 ظ) دفن المرأة التي تدفن عندهم في غد 
فكأني قد سألت بعضهم فقال: هذه امرأة من آهل النار. وإِنْ دقنت عندنا بسماع عذابها وما 
يجري عليها » فنحن نسأل الله صرف دفنها عنًا. قال: فانتبهت فعجبت من هذا عجباً شديداً. 
وطال الليل بي» فلما أصبحت سألت الحفارين: هل حفروا قبراً لامرآة؟ فدلني بعضهم على قبةٍ 
عظيمة لقوم من التجار مياسيرء قد ماتت زوجة أحدهم ويريد دفنها في القبة وقد حفر لها 
قال فضت الوا على اللمفاريق: قطموا القبر في الحال و امو ال تاه ومنل 
القوم یسالون عن القبرء فقال الحفارون: إن الموضع ليس يتأتى فيه قبر, لأننا قد وقعنا على 
Sas‏ واه من اماب التبا أن یی 
عندهم, فأبوا علیهم» وكان الخبر قد اشتهر بين الحفارين وانتشر» فمضوا إلى مقبرة أخرى, 
فحفروا للمرأةء فاستدللت على الموضع الذي تخرج منه الجنازة فدللت, فحضرت وشيعت 
الجنازة» وکان الجمم عظيماً ی E‏ و و یوم 
الوجه» ذکر أنه ابن الرأة» وهو یعری وآبوه» وهما وقیذان(3) بالصيبة, فلما دفنت المرأة تقد 
إليهما فقلت: إني رأيت في منامي في آمر هذه المرأة المتوفاة, ی نا تست انح 
فقال الشيخ الذي هو زوج المرأة التوفاة: أما آنا فلا أحب ذلك فأقبل الفتى فقال: إن رأيت أن 
تفعل, فقلت أن تخلو بي فإن الرؤيا عظيمة فاحتملني؛ قال: قل (52 و)ء فقصصت عليه الرؤيا. 
وقلت: تحب أن تنظر في هذا الأمر الذي أوجب من الله لهذه المرأة ما ذكرته لك فتجتنب مثله؟ 
وان جاز أن تعرفنيه لأجتنب مثله فافعل, فقال: والله يا آخي ما اعرف من حال آمي ما يوجب 
هذاء أكثر من أن أمي كانت تشرب النبيذ» وتسمع الغناء. وترمى بالنساء» وما يوجب هذا الأمر 
العظیم. ولكن في دارنا e‏ وحاضنتتها» فان نشطت صرت 
معي فسالناهاء فلعها تخبرنا بما يوجب هذا فنجتنبه 
فقمت معه فقصدنا الدار التي كانت للمتوفاة, ۳ إلى غرفة فيهاء وإذا بعجوز فانية, 
فخاطبها بما جری, وقصصت آنا علیها الرژیاء فقالت: أسأل الله أن یغفر لهاء كانت مسرفة 





(1) ذم الهوى لابن الجوزي ص 407-401 تحقيق خالد العلميء ط دار الكتاب اا 1998 . 
(2) الحمأة: واحدة الحماء الطين الأسود النتن. 
)3( الوقيذ: الذي يغشى عليه لا بذری أميت هو أم حي» والشديد المرض» » من شدة الحزن. 
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على نفسها جداًء فقال لها الفتی: يا آمي باکثر من الشراب والسماع والنساء؟ فقالت: نعم يا 
تيء ولولا آن اسوّك لأخبرتك بما تعلم أن هذا الذي رآه الرجل قلیل من کثیر, ما آخاف علیها 
من العذاب. فقال الفتی: أحب أن تخبريني» ورفقت آنا بالعجوز وقلت: اخبرینا لنجتنبه نحن؛ 
ونتعظ به, فقالت: إن آخبرتکم بجمیع ما آعرف منهاء ومن نفسي معها طال. وبكت وقالت: آما 
آنا فقد علم الله آني تائبة منذ سنین» وقد كنت آرجو لها التوبة فما فعلت» ولکن آخبرکم بثلاثة 
آحوال من آفعالها. هي عندي أعظم ذنوپها . فقلنا: قولي. 
فقالت للفتی: كانت من آشد الناس زنی» وما كان يمضي يوم إلا تدخل إلى دار أبيك بغیر 
علمه الرجل والرجلین» فیطوونها ویخرجون (52 ظ)» ویکون دخولهم بالوان كثيرة من الحیل» 
وأبوك في سوقه, فلما نشأت آنت ولخت هيلغ الرجال» > خرجت في نهایة اللاحة. وکنت آراها 
ی که كر مره قامیب بن ۵9 إلى أن قالت لي يوماً: : يا آمي. قد غلب على قلبي 
عشق ابني هذاء ولابد لي أن يطأنيء فقلت لها: يا بنتي اتقي اللهء ولك في الرجال غیره متسع؛ 
فقالت: لابد من ذلك» فقلت: كيف یکون هذا؟ وکیف يجيبك وهو صبي فتفتضحین ولا تصلين 
إلى بغیتك! فقالت: لابد أن تساعديني» فقلت: آعمل ماذا؟ قالت: تمضین إلى فلان العلم. وکان 
معلم في جوارنا. وكان معلم في جوارنا أديباً. ورسمه؟) أن یکتب لها رقاعاً إلى عشاقها, 
ويكتين غذها , قتیره وتفطية في كل وفت 29 ۳7 قولي له يكتب إليه رقعة يذكر فيها عشقاً 
وشغفاً ووجداً. وتسأله الاجتماع» وأوصلي الرقعة إليه. كأنها من فلانة» وذكرت صبية من . 
الجیران مليحة ۱ 
قالت العجور: ففعلت ذلك» وأخذت الرقعة وجئتك بهاء فلما سمعت ذکر الصبية التهب قلبك 
ناراً. وأجبت عن الرقعة تسالها الاجتماع عندهاء وتذکر أنه لا موضع لك» فسلمت الجواب إلى 
والدتك» فقالت: اكتبي إليه عن الصبية أن لا موضع لهاء وآن سبیل هذا یکون عنده, فإذا قال 
لك: لیس لي موضع. فاعدي الغرفة الفلانية وافرشیها» واجعلي فیها الطیب والفاكهة. وقولي 
له: إنها صبية وهو ذا نستحي, ولکن عشقك قد غلب. وهي تجيئك إلى ها هنا ليلاء ولا یکون 
بين آیدیکم ضوء حتی لا تستحي هي (53 و)» ولا تفطن والدتك بالحدیث. ولا آبوك إذا روا في 
الفرفة ضوء سراج, فإذا أجابك إلى هذا فاعلميني. قالت: ففعلت ذلك, وأجبت آنت إلى هذاء 
وتقرر الوعد لليلة بعینها. وأعلمتهاء فلبست ثیاباً وتبخرت وتطیبت وتعطرت وصعدت إلى 
الغرفةء وجئت آنت. وعندك أن الصبية هناك فوقعت علیها وجامعتها إلى الغداةء فلما كان في 
وقت السحرء جنت آنا وأیقظت. وآنزلتك وأنت نائم» وکان صعودها اليك بعد أن نام آبوك, فلما 
كان بعد أيام» قالت لي: يا أمي؛ قد والله حبلت من ابني, فکیف الحیلة؟! فقلت لا آدري» فقالت: 
آنا أدري» ثم كانت تجتمع معك دائماً على الحيلة التي عرفتك. إلى أن قاربت الولادة. فقالت 





(4) رسمه: اي عمله 
(5) في الاصل: إلى عشقانها. 
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لابيك آنها عليلة. وقد خافت على نفسها التلف. وأنها ترید أن تمضي إلى بيت آمها فتعلل 
هناك. فأذن لها ومضت وقالت لامها إنها عليلة» وخلت وأنا معها في حجرة من دارها. وجئنا 
بقائلة: فا ولتت قطن رادقا را ركف فدقدته على حل سفن قانايت اباب وغادك» وتات 
لي بعد أيام: أريد ابني» فقلت: ويحك» ما كفاك ما مضی؟! فقالت: لابد. فجنتك على تلك الحيلة 
بعينهاء فقالت لي من غد. قد والله حبلت» وهذا سبب موتي وفضيحتيء وأقامت تجتمع معك 
على سبيل الحيلةء إلى أن قاربت الولادة. فمضت إلى أمهاء وعملت كما عملت» فولدت بنتاً 
مليحةء فلم تطب نفسها بقتلهاء وأخذتها آنا منها ليلاء وأخرجتها إلى قوم ضعفاء لهم مولود. 
فسلمتها الیهم» وأعطيتهم من (53 ظ) مال أبيك دراهم کثيرة. ووافقتهم على رضاعتها والقيام 
بهاء وأن أعطيهم كل شهر شيئاً بعینه. وكانت تنفذه إليهم في كل شهر وتعطيهم ضعفه. حتى 
تدلل الصبية وتنفذ إليها الثياب الناعمة» فنشات في دلال ونعمةء وهي تراها في كل أيام إذا 
اشتاقتها. 

وخطب أبوك عليك النساء. فزوجك بزوجتك الفلانية» فانقطع ما بينك وبينهاء ؛ وهي من أشد 
الناس عشقاً لك وغيرة عليك من امرأتك؛ ولا حيلة لها فيك» حتى بلغت الصبية تسع سنين 
فاظهرت نها مملوكة قد اشترتها ونقلتها إلى دارها لتراها کل وقت. لشدة محبتها لها 
والصبية لا تعلم آنها ابنتها, وسمتها اسم الماليك. ونشات الصبية من أحسن الناس) وجهاً 
فعلمتها الغناء بالعود فبرعت فيه ويلغت مبلغ النساء» فقالت لي: يا آمي, هو ذا ترين شخفي 
بابنتي هذه» وآنه لا یعلم آنها ابنتي غيرك» ولا آقدر على اظهار آمرها. وقد بلغت حدأ إن لم 
آعلقها برجل خفت أن تخرج عن يديء وتلتمس الرجال, وتلتمس البیم؛ وتظن آنها مملوكة» وان 
منعتها تَنَعْصَ عيشي وعيشهاء وان بعتها وفارقتها تلفت نفسي علیها. وقد فکرت في أن 
آصلها بابني» فقلت: يا هذد. اتقي الله. يكفيك ما مضی, فقالت: لابد من ذلك. فقلت: وکیف يتم 
هذا الامر؟ قالت: امضي فاكتبي رقعة تذکرین فیها عشقاً وغراماً. وامضي بها على زوجة 
ابني» وقولي لها: إنها من فلانة الجندي جارناء وذکرت لها غلاماً حين بقل عذاره(7 في نهاية 
الحسن, قد كانت تعشقه ویعشقها (54 و)» فارفقي بهاء واحتالي حتی تأخذي جوابها إليه. 
ففعلت, فلحقني من زوجتك استخفاف وطرد وامتهان. فترددت إليها ومازالت بها حتی در 
منتها. فقرأت الرقعة وأجابت عنها بخطها ؛ وجئت بالجواب إلى آمك. فأخذته ومضت به إلى 
آبيك. وشنعت عليهاء والقت بينها وبين أبيها وأبيك» وبين أمها شرأ كنا فيه شهوراًء إلى أن 
انتهى الأمر إلى أن طالبك أبوك بتطليق زوجتكء أو الانتقال عنه. وأن يهجرك طول عمره» ويذلك 
لك وزن الصداق من ماله فاطعت أبويك وطلقت المرأة» ووزن أبوك الصداق, ولحقك غم شدید. 
ويكاء وامتناع عن الطعام. فجاءتك أمك وقالت لك: لم تغتم على هذه القحبة؟!, آنا أهب لك 
جاريتي المغنية» وهي أحسن منهاء وهي بكر وصالحةء ' وتلك ثيب فاجرة, وأجلوها عليك كما 


)0 بقل عذاره: نبت شعر خده. 
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يفْعَل بالحرائرء وأجهزها من مالي ومال أبيك بأحسن من الجهاز الذي نقل إليك, فلما سمعت 
ذلك زال غمك واجبتها > فوافقت على دلك. وأصلحت الجهان. وصاغت الحلي» وجلتها عليك, 
وآولدتها آولادك هولاء. وهي الآن قعيدة بيتك. فهذا باب واحد مما آعرفه من أمك. 

وياب آخر بدأت تتحدث, فقال: حسبي حسبيء اقطعي لا تقو تقولي شيئاً > لعن الله تلك المرأة 
ولا رحمهاء ولعتك معهاء وقام يستغفر الله تعالى ويبكي ويقول: خرب والله بيتي» واحتجت إلى 
مفارقة آم آولادي» وأخذ بيدي فقمت وفي نفسي حسرة, كيف لم أسمع باقي ما أرادت العخؤد 
أن تحدثنا به. 
(قصة غريبة أخرى) 

وعن أبي علي بن فتح قال: حدثني أبي قال: كنت سنة من السنين (54 ظ) جالساً في دربي 
هذاء از دخل رجل شاب حسن الوجه والهيئةء وعليه أثر النعمة» فسال عن دار فارغة في 
الدرب يكتريهاء وكان أكثر الدرب لي» > فقمت معه إلى دار فيه كبيرة حسنة فارغة. فأريته ایاها. 
فاستحسنها ووزن لي أجرتها لشهرء وأخذ الفتاح. فلما كان من الغدء ار ايه 
الباب» وكنس الغلام ورش وجلس هو ومضى الغلام؛ وعاد بعد العصر معه عدة حمالين 
وامرأة. فدخلوا الدار وأغلقوا فما سمعنا لهم حركة؛ وخرج الم ل ويقي الرجل 
والمرأة في الدار» فما فتحا الباب أياماًء ثم خرج إلي في اليوم الرابع» فقلت: ويحك مالك؟ فأوماً 
إلي أنه مستتر من دين عليهء وسالني أن آندب له رجلاً يبتاع له في كل يوم ما يريده دفعة 
واحدة» ففعلت» وكان يخرج في كل آسبوع. ٠‏ فيزن دراهم كثيرة فيعطيها للغلام الذي نصبته له. 
ليشتري له بها ما يكفيه بطول تلك الأيام من الخبز واللحم والفاكهة والنبيذ والابقال, ويصب 
الماء في الجباب الكبيرة التي قد أعدها لتلك الایام. ولا يفتح الباب أى ينقضي ذلك الزاد» وكان 
على هذا سنةء ولا يجيء إليه أحدء ولا يخرج من عنده أحدء ولا أراه أنا ولا غيري» إلى أن جاء 
في 0 اللغرب. فدق بابي» فخرجت, فقلت: مالك؟ فقال: اعلم أن زوجتي قد ضريها 
الطُّلّق, . فأغتّني بقايلة, وکان في داري قابلة لام آولادی» فحملتها الیه» فأقامت عنده ليلتهاء فلما 
كان من الخد. > جائتني فذكرت أن امرأته ولدت في الليل بنتأء.وأنها (55 و) أصلحت آمورها. 
وأن النفساء في حالة التلف» وعادت إليها. 

فلما كان في وقت الظهر ماتت الجارية» فجاءت القابلة فأخبرتناء فقال: الله الله أن تجيئني ‏ 
امرأة, أو يلطم آحد, أو يجيء أحد من الجيران فيعزيني» أى يصير لي جمع. ففعلت ذلك, 
فوجدته من البكاء والشهيق على آمر عظیم. فأحضرت له الجنازة بين العشاءين: وقد كنت 
أنفذث مَنْ حفر قبراً في مقبرة قريباً منا > فانصرف الحفارون لما أمسواء وقد كان وافقني على 
صرفهم. وقال: لا أريد أن يراني منهم آحد. وأنا وأنت نحمل الجنازةء إِنْ تفضلت بذاك ورغبت 
في الثواب ب أن تلي دفنهاء > فاستحييت وقلت له: أفعل. 
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فلما قربت العتمة خرجت إليه فقلت له: تخرج الجنازة؟ فقال: تفضل أولاً بنقل هذه الصبية 
إلى دارك على شرطء قلت: وما هو؟ قال: إن نفسي لا تطيق الجلوس في هذه الدار من بعد 
صاحبتي. ولا القام في البلد. ومعي مال عظيم وقماشء فتتفضل باخذه, وتأخذ الصبية وتنفق 
عليها من ذلك من أثمان الامتعة» إلى أن تكبر الصبيةء فان ماتت وقد بقي شيء فهو لك» بارك 
الله لك. وان عشت فهو يكفيها إلى أن تبلغ مبلغ النساء. فحينئذ تدبر أمرها بما تری» وأنا 
أمضي بعد الدفن فأخرج من البلد. فوعظته وثنيته, فلم يكن إلى ذلك سبیل, فنقلت الصبية إلى 
بيتي» وحمل الجنازة وأنا معه آساعده. فلما صرنا على شفير القيرء قال لي: تفضل وتیعد. 
فإني آرید أن آودعها. واکشف وجهها وآراه ثم أدفنهاء ففعلت ذلكء فحل وجههاء وأکب علیها 
یقبلها. ثم شد کفنها وأنزلها (55 ظ) القبر. ثم سمعت صيحة من القبر ففزعت فجثت. فاطلعت 
فإذا هو قد آخرج سيفاً كان معلقاً تحت ثيابه مجرداً وآنا لا أعلم, فاتكأ عليه فدخل في فژاده 
وخرج من ظهرهء وصاح تلك الصيحة. ومات كأنه ميت من ألف سنة, فعجبت من ذلك عجباً 
شديداً» وخفت أن ندرك فنصير قصةء فأضجعته فوقها في اللحد. وغببت عليهما اللبن» وهلت 
التراب وأحكمت آمر القبر» وصببت عليه جرار ماء كانت معدة لنا في المكان» وعدت فنقلت كل 
ما كان في الدار إلى داري» وعزلته في بيت وختمته. وقلت هذا أمر لابد أن يظهر له عاقبة؛ وما 
ينبغي أن أمس من هذا المال والتاع شيئاً. وكان جليلاً يساوي ألوف دنانیر» واحتسب النفقة 
على هذه الطفلة (وأعدها ملقوطة من الطريق ربيتها للثواب. 
ففعلت ذلك فمضى على موت الفلام والجارية) نحو سنة؛ فإني لجالس على بابي يوماً. 
1 تا شت هلية ار ان وا او وتحته بغلة فارهة(/ء ويين يديه غلام آسود. فسلم 
ووقف. وقال: ما اسم هذا الدرب؟ فقلت: درب فتح. قال: أنت من آهل الدرب؟ قلت: نعم. قال: 
منذ کم سکنته؟ قلت: منذ نشأت والي پنسب. وآکثره لي. فثنی رجله ونزل» فقمت إليه فأكرمتهء 
فجلس تجاهي يحادثني» وقال: لي حاجة. فقلت: قلء قال: آتعرف في هذه الناحية إنساناً وافی 
منذ سنتين شاب من حاله وصفته - فوصف الغلام - اکتری هاهنا داراًء فقلت: نعم. فقال: 
(56 و) وما كانت قصته» والی أي شيء انتهی آمره؟ فقلت: ومن أنت منه حتی أخبرك؟! فقال: 
اخبرني» فقلت: لا آفعل» آو تصدقنيء فقال: آنا آبوه. قال: فقصصت عليه القصه على آتم 
شرح» فأجهش بالبکا» وقال: مصيبتي آني لا آقدر آترحم علیه, فقدرته يوميء إلى قتل نفسه؛ 
فقلت: لعله ذهب عقلّه فقتل نفسه. فبکی وقال: ليس هذا آردت. فأين الطفلة؟ فقلت: عندي 
والتاع. فقال: تعطيني الطفلة؟ فقلت: لا آفعل أو تصدقني, فقال: تعفيني» فقلت: آقسم بالله 
عليك ألا فعلت. 


(8) ما بين القوسن ساقط من الأصلء والزيادة من كتاب ذم الهوى ص 406. 
(9) فارهة: فتية نشيطة. 
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فقال: يا آخي مصائب الدنيا کثیر» ومنها أن ابني هذا نشأ فأدبته وعلمته, ونشأت له أخت 
لم يكن ببغداد أحسن منهاء وكانت اصغر سناً منه» فعشقها وعشقته ونحن لا نعلم» ثم ظهر 
أمرها فزجرتهما وأنكرت عليهماء وانتهى الأمر إلى أن افترعهاء فبلغني ذلك فضربته بالمقارع 
وإياهاء وكتمت خبرهما لثلا افتضح, ففرقت بينهما وحجرت عليهماء وشددت عليهما أمهما 
بمثل تشديديء وكانا يجتمعان على حيلة كما يجتمع الغریبان. فبلغنا ذلك. فأخرجت الغلام من 
الدار وقیدت الجاريةء فكانا على ذلك شهوراً کثیرة, وكان يخدمني غلام لي كالولدء فتمت 
لولدي على الحيلة به يترسل بينهماء حتی ادا مني مال جيلًوقماشاً. هن علي فق الال 
لمكو هماو قرخت مها إلا أن نفسي كانت تحن إليهما ؛ فبلغني أن الغلام في بعض 
السكك منذ أيام» فكبست الدار علیه, فصعد (56 ظ) إلى السطح» فقلت له: بالله عليك يا فلانء 
وبالتربية. ما فعل ولداي» فقد قتلني الشوق إليهما وامض وأنت آمن, فقال لي: عليك بدرب فتح 
في الجانب الغربي» فسل عنهما هناك» ورمى نفسه إلى سطح آخر وهربء وأنا أعرق بفلان 
من مياسير التجار بالجانب الشرقي. 

وأخذ يبكي وقال: ت : قفني على القبر؟ فجئت به حتى وقفته على القبر, ثم جاء فأدخلته داري» 
فأرنكه الصبيةء فجعل ی را ويبكيء وأخذها ونهضء فقلت: مکانك. انقل متاعك» قال: أنت 
في حل منه وسعة: فما زلت أداريه يه إلى أن علقت به وقلت: خن انال وارحني من حا فقال: 
على شرط نقسمه بيني وبينك» فقلت: والله لا تلبت منه بحبة, قال: فاطلب حمالین, ذ فجئت 

بهم. فحمل تلك التركة والصبية وانصرف. 
(القامة الأصفهانية) 

ومن مقامات الاسکندری() قال: حدثنا عیسی بن هشام قال( ): كنت بأصبهان آعتزم 
السیر إلى الري» فحللتها حلول القَي» آتوقع القافلة كل لحة. وأترقب الراحلة كل صبحة12), 
فلما حم ما توقعته» وآزف ما ترقبته, نودي للصلاة نداء سمعته» وتعین فرض الاجابة, 
فانسللت من بين الصحابة. آغتنم الجماعة وأدركهاء وأخشى فوت القافلة أتركهاء لكني 
استعنت ببركات الصلاة على وعثاء السفر. فصرت في آول ار ويقدم 
الإمام إلى المحراب» فقرأ بفاتحة وثنى بالأحزاب 8 حمزة, مَدَةٌ وهمزة, وأنا اتصلّی بنار 
الصبر وأتصلّبء وأتقلّى على جمرة (57 و) الغيظ واتقلب. وليس إلا السكوت والصبرء أو 
الكلام والقبرء لما عرفت من خشونة الأقوام في ذلك المقام» أن لو قطعت الصلاة دون السلام. 


(10) الاسكندري: هو بطل المقامات. 
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فوقفت بقدم الضرورة, على تلك الصورة. إلى انتهاء السورة, وقد قنطت من القافلة. ویئست 
من الراحلة» ثم حتی قوسه للركوع, بنوع من الخشوع» وضرب من الخضوع, لم آعهده قبل 
ذلك. ثم رفع رأسه ویدد» وقال: سمع الله لمن حمدد؛ وقام حتی شککت أنه نام» ثم أكب لوجهه. 
وقام ابن الزانية للرکعة الثانیة(*1), فقرأ الفاتحة والواقعة قراءة استوفی فیها عمر الساعة, 
واستنزف بها أرواح وو ا و و وروی اب 
ال يعي و ابو EEE‏ حي الل و المسجد من نذل 
جحد نبوته. 
قال عيسى بن هشام: فربطني بالقیود» وشدني بالحبال السود. ثم قال: رأيته صلى الله 
عليه وسلم في المنام(") كالشمس تحت الغمام, والبدر في ليل تمام. يسير والنجوم تتبعه, 
ويسحب الذيل والملائكة معه(©1), ثم علمني دعاء وأوصاني أن أعلم ذلك أمنّه. وقد كتبته على 
هذه و ظ الأوداق» ۱۳۹ وق ود که 
ال عیسی ین هشام فلقد انكالت الدنانير والدراهم عليه حتى حيّرته(17 , ونظرت فاذا 
تا آبو الفتح الاسكندري, فقلت: كيف اهتدیت لهذه الحیلة؟ فانشاً یقول: (مجزوء المجتث) 


الناس ح طلز فح ون وایسرز ع اسهم وبسرز 

> تیذا نلت منهم ماتشتهيهف فقرو(18) 

ویروی بسند صحیح أن بكر البکرین من الشياطين مخلّد لا يموت إلى يوم القيامة. 

قالت الحكماء: ان کل امرأة أو دابة تبطی عن الحمل, إذا واقعها الفحل في الأيام التي 
يجري فيها الماء في العود. فإنه يحمل بإذن الله. 





(13) الرانية آو الزانية: كذا والكلمة غير معجمة غير معجمة, والكلمة ساقطة من المقامات وفيها: وقام إلى الركعة 
الثانية. 

(14) في القامات: فلما فرغ من رکعتیه. وأقبل على التشهد بلحییه, ومال إلى ! التحية بأخدعيه. 

(15) في النام ساقطة من الاصل, وهي في القامات. 

(16) في القامات: والملائكة ترفعه. 

(17) في القامات تكملة قوله: وخرج فتبعته متعجباً من حنقه برزقه, وتمَحل رزقه, وهممت پمسالته عن حاله فأمسكت, 
ویمکالته فسکت. وتاملت فصاحته في وقاحته. وملاحته في استماحته. وا الناس بحیلته» وأخذه المال بوسیلته. 

(18) فروز: لا تقصر. » وفروز: أي مات. 
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(امرأة من بني عامر تفحم أعرابياً في هجاء القبائل) 
ذکر أن رجلاً نزل بفناء قوم من العرب بالبادية9), فجعل لا یحط شيئاً من متاعه إلا وهو 


متمثل ببيت قاله الشاعر(: (الطويل) 
لعمرك ما تبلی سراویل عامر من اللؤم ما دامت عليها جلودها 
فخرجت إليه جارية من بیوت الحي, فحدئته ملیاً حتی آنس بهاء وأطمأن إليهاء قالت له: 

ممن الرجل؟ قال: آنا من بني تمیم. فقالت له: آفتعرف القائل(01: (الطویل) 
تمیم بطرق اللؤم اهدی من القطا ولو سلكت سل الکارم ضلّت 
أرى الیل يجلوة النهانٌ ولا أرى ايادي الخض‌ازي عن تميم تجلت 
ولو أن برغ وناً على ظهر قملة راته تميمٌ یوم زحف تولت (58و) 
فقال: لا والله, ما آنا من تميم آنا رجل من بني عجل, قالت: افتعرف القائل: (الطویل) 
آری الناس يعطون الجسزيل وانما عطایا بني عسجل ثلاث واربع 
إذاامات عجلي بارض فسانس ا یحط له منه ذراع وإاصبع 
فقال: لا والله ما آنا منهم, آنا رجل من عبس, قالت: افتعرف القائل(: ٠‏ (الوافر) 
إذااعبسي ةوولدت لام فب شش رها بلوم مس تسفاد 
قال: لا والله ما أنا منهم, آنا رجل من الأزدء قالت: (أتعرف الذي يقول) (23): (الوافر) 
إذا أزديةٌ ولدث غ لم ا فبشرهابملأح مجيد 
قال: لا والله, ما أنا منهم, آنا رجل من بني بكرء قالت: افتعرف القائل(*): (الطويل) 
على كل بكري من اللؤعمحُلة ‏ تازْرّهائمارتدى وت ما 
لكل أناس حرم بش ق وله ولا يقي البَكْري لله محرما 





(19) في مروج الذهب 723 عن يزيد الرقاشي قال: كان ات دج الرجال. SS‏ 
أعجب إلى" 5 SN E E‏ وتو ااا 56 
إلا تمثل بهذا البيت ... الرواية. 

(20) الييت لاوس بن مغراء في طبقات الشعراء لابن سلام 0 والأغاني 17/5 ورد بعض من هذه الرواية في 
الجموع اللفیف, لهبة الله الحسيني الافطسي ص 53-51, تحقیق یحی الجبوري, ط دار الغرب الاسلامي, بیروت 
5 وينظر: مروج الذهب 292-285/3 وفي أكبر الظن أن هذه Km‏ ایات وأمثالها من الشعر الوضوع في مثالب 
العرب. 

(21) الأبيات للطرماح في ديوانه ص 77-74. 

(22) البيت لأعرابي في الدر الفريد 8/2. 

(23) الجملة الأخيرة ساقطة من الأصل. 

(24) ساقطة من مروج الذهب. 
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قال: لا والله ما آنا منهم آنا رجل من بجيلة, قالت: اتعرف القائل: (الوافر) 
وساللنا بُجَيْلَةٌ حين سارت لتسضبسر این قر بها القسرار 
فماتدري بجي ل إذ سالنا اق حطان أبوها ام نزار 
وقد وق فت بج يله بين بين وقد خلعت كما خلع العذارٌ 
قال: لا والله ما آنا منهم آنا رجل من باهلة, قالت: افتعرف القائل: (58 ظ) (الوافر) 
إذا ازدحم الكرامٌ على المعالي تنحی الباهلي عن الزحس ام 
فزن ولدت حليلة باهلي غسلاما زاد في عسدد الک م(05) 
ولو أن الخلیس فقس باهلي لق‌صر عن مواساة الكرام 
وعرض الباهلي وان توقى علييهم ثل مندیل الطعام 
قال: لا والله ما أنا منهم. أنا رجل من لخْم, قالت: افتعرف القائل: (البسيط) 
بحيث لو وزنت لخم باجمعها لم يعدلوا ريشّه من ریش شمویل(24) 
قال: لا والله ما أنا منهم. أنا رجل من حجر, قالت: أفتعرف القائل: (الوافر) 
إذاحجريةٌ ولدت لام فزوّيئها ولا تامن زناها(27) 
فإناعيت فزوج هاحماراً شسدید الرهز يطعن في حياها 
قال: لا والله ما آنا منهم. انا رجل من سليح(23) قالت: افتعرف القائل: (الطويل) 
فمالسليع شتت الله اسرها تنيكُ بايديها وتعيا ایوری(09) 
قال: لا والله ما أنا منهم أنا رجل من حقف, قالت: اتعرف القائل: (الوافر) 
إذاحقفيةولدت غلاماً فبشرها بقرد مستجار30) 


(25) لم يرد هذا البيت في زهر الآداب. 
(26) كما ورد البيت والكلمة الأخيرة رسمها مطموس ولم أقف على معناهاء ويبدى أن هناك بيتاً قبل هذا البیت» وفي 
زهر الآداب: (الطویل) ۱ 


إذا ما انتمی قوم لفخر قدیمهم تباعد فخر القوم من لخم اجمعا. 
(27) لم يرد ذكر بني حجر ضمن الرواية في زهر الآداب, وورد عجز هذا البیت في ذرك بني مرة, قوله: 
إذا مريةٌ خضبت يداها فزوجها ولا تأمن زناها 


(28) في الاصل سليخ بالخاء وتکررت, وهم بنو سليح وهو عمرو بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة. جمهرة 
أنساب العرب. لابن حزم ص 450. 

29( جاء هذا البيت في زهر الآداب في ذكر بني سلیم: 

فما لسلیم شتت الله آمرها. 

(30) لم أجد قبيلة باسم حقف. ورد البیت مع تغییر في ذکر عبس في زهر الآداب: 

إذا عبسية ولدت غلاماً فبشرها بلؤم مستفاد 
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قال: لا والله ما أنا منهم أنا رجل من فزارة. قالت: أتعرف القائل: (البسيط) و 
لاتامنَنْة نزارئأالخلوته على قلوصك واکتنها باسيار ۴3 
قال: لا والله ما انا منهم آنا رجل من ثقیف, قالت: افتعرف القائل: (59 و)(32) (الوافر) 
اذل الناس آل بني ثة يف إلى مجد فذك هوالمحال 
فقال: لا والله ما آنا منهم آنا رجل من بني لقيط قالت: اتعرف القائل: (الوافر) 
لا لسعن الرلسه بسني لقليط بقيةامةمن قسوم لوط 
لعمرك ما الب‌صار ولا الفيافي باوسع من فقا بني لقيط 


قال: هذا مقام العائذ بالله ثم بك سالك بالله العظيم لا تحدثي أحداً بأمري حتى أرحل 
عنکم» قالت: فإذا نزلت بفناء قوم فلا تهجهم حتى تعلم من هم. قال: ذاك لك. 





(31) اكتبها: اربطها وشّدد الرباط, والكتبة: السير يُخرز به, وما يكتب به حياء الناقلة لثلا ينزى عليهاء القاموس 
الحیط, كتب. والبيت لسالم بن دارة في المعاني الكبير 579/1 برواية: خلوت به. وكذلك في زهر الآداب 286/3, 
وعيون الأخبار 203/2, واللسان: كتب. 

(32) لم يرد البيت في مروج الذهب. وجاءت أبيات أولها: 

أضل الناسبون آبا ثقیفٍ فما لهم آب إلا الضلال . 

(33) في مروج الذهب: بقايا سبية من قوم لوط. 
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(متوعات شعرية) 

لمخلد بن علي السلامي() يهجو احمد بن المدير(2: (الوافر) 

على ابوابه من كل وج هه قس‌صسدت له آخسو مسر بن آد 

أخو لخم أعسارك منه ثوياً هنيئاً بالق میص لك الاجر 

أبوك اراد أمك حين رقت فلم يوجد لام بنت سعدر() 

وزبد في الهجاءبفيردال ‏ احبإليكمنه سإ بزند 

اراني الله كرك في الجسعیی وعيئثك عينَ بشار بن برد( 

لابي الحرث النوفلي(: (مخلع البسيط) 00 

قل لأبي القل اسم الُرجى قابلك الدهر بال جائب 

مات لك ابن وکسسان نا وعاش ذو النقص والمعايب7) 

یا هذا بموت هذا فلست تخلو من الصسائب 

غیره(؟: (البسیط) 

يا حجة الله في الارزاق والقسّم ومحنة لذوي الاخطار واله مَم 

تراك أصبحت في نعماءً سابغة إلأوربك غضب‌ان على النعم (59 ظ) 
(في التشبيهات) 

في التشبيه لامرئ القیس(: (الطويل) 

إذا ما الشوریّا في السماء تعرضَت تعَرض اثناء الوشاح المقصّل 





(1) في معجم الأدباء: مخلد بن علي الشامي الحوراني. 

(2) آحمد بن المدبر: هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر؛ الكاتب الشاعر الترسل, تولى ولايات جليلة. ورزر 
للمعتمد العباسی. من آهل بغداد, توفي سنة 279ه. الطبري 11/341 الولاة والقضاة ص 214 معجم الأدباء 
104-1 ط إحسان عباس. والابیات في معجم الأدباء 104/1. . 

(3) آخو لخم: يريد جذاماً. ٠‏ 

(4) بنت سعد: يريد عذرة بن سعد بن هذیل القبيلة العروفة. 

(5) في الاصل: آراني الله غيرك. وهو تصحیف. العر: الجرین الجعبی: الاست. 

)6( الأبيات في معجم الادباء 561/2 ط إحسان عباس حدث الصولي عن آبي الحارث النوفلي قال: كنت أبغض 
القاسم بن عبيد الله لمكروه نالني منه, فلما مات آخوه الحسن قلت على لسان ابن بسام تهذيب ابن عساكر 124/2, 
بغية الطلب 49/2. 

7( في معجم الادیاء: وعاش ذو الشين والعایب. 

5( البيتان في معجم الأدباء 1366/3 قالها شاعر في سعيد بن حميد بن بحر الواسطي, ولي ديوان الرسائل في أيام 
الستعين, فقال فيه بعض الكتاب. 

)9( ديوان امرئ القیس ص 14 تحفيق محمد آبو الفضل إبراهيم دار العارف» مصر 1984 . 
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غيره: (الطويل) 

إذا ما الشُرَيًا في السماء كائها 
غيره: (الطويل) 

فلاحت لساريها الثَْرَيًا كانّها 
غیره(): (الطويل) 

ولاحت لساريها الثُرَيًا كانها 
غيره: (الخفيف) 

يريه ذا ذُفْتَ فاه 
ابن المعتز(!؟) (الطویل) 

كان الثريًا في آواخسر ليلها 


جُمان وَهّي من سلكه فتيّددا 
قلادة در سل منها نظامئها 
لدى الجانب الغربي قرط مسلسل 
والتُرَيًا بجانب القرب قرط 


.. 8 8 هده کر کر ال الى ىا و 
تفتح نور أو لام مقضصضصصض 


والعرب تسمي الثريا النجم, وينشد في طلوعها في الشتاء: (مجزوء الرمل) 


طابش رب الراح ا 


وابتسضی الراعي لمش ت ا 


وقال آخر في طلوعها في الصیف: (مجزوء الرمل) 


۲ ۱ م۶ و اه 
في سهیل: (الطویل) 


وقد لاح للساري سهيل كانه 
غدره(3): (البسيط) 


۰ ت 


وجاءني في قميص اللیل مستتراً 
ولاح ضوء هلال كاد یف ض حنا 
للعلوي: (الرجز) 


طلعالتنجِمٌ عق عا 


۵ من الق رک سساءا 
فابت فى الراعي شكَيٌه12) 
على کل نجم في السماء رقیب (60 و) 


ستعجل الخطو من خوف ومن حذر 
مثل القُلامّة قد قصت من الظفر(14) 


8 له الم إمن ال 2 ¶ م 
كالنون قد خطت بماء مذهب 





(10) البيت لابن المعتز في ديوانه 322/3. وفيه: على الأفق الغربي. 
(11) ديوان ابن العتز 138/2. 

(12) شكية: تصغير شكوة؛ قربة مخض اللبن. 

(13) البيتان لابن المعتز من قصيدة في ديوانه 105-104/2. 
(14) الديوان: كاد يفضحه. 
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وضوح الفجر للعلوي: (الكامل) 
والفجر في صفوالهوى مورد 
لابن المعتز(15): 

والصسبح يتلو المشتري فكائه 
لحبيب": (الطويل) 


۶ و ۳ 


إليك هتکنا جح ليل ك اانه 
في مصلوب لحبيب(": (الكامل) 

سود اللباس كائمانسجت لهم 
بكروا واسرو افي متون ضوامر 
غيره: (الرمل) 

قائمم قاع دبفيه شسروط 
باسط > که لفی عناق 
في الفرس لامرئ القیس(*1): (الطويل) 
وقدأغتدي والطیر في وكناتها 
وله: (الطويل) 

إذامماركينا قال ولدان أهلنا 
لعمارة بن عقیل( *): (الخفیف) 


وآری الوحش في يمينى إذا مما 


(15) ديوان ابن المعتز 271/2. 


۳۳ 125 
مثل المُدامَّة في الزجاج تشخ شیم 
عسریانْ يمشي في الداجی بسراج 
قد اک تسحلت منه البسلاد بِإِثْمَر 


أبدي السموم مدارعاً من قار 
قيدت لهم من مریّط التجسار 


كالح الوجه ظاهر الاضراس 
مائل راسه لفبر ناس 


بمنجرد قيد الأواید ميكل (60 ظ) 


8 1 - يه نطه | 7 من عل 


تعالوا إلى آن ياتي الصيد تَحطب 


0 


كان يوماً عنانه بشلمالي 





(16) حبيب: هى أبى تمام حبيب بن أوس الطائيء والبيت من قصيدة في مدح أبي سعيد محمد بن یوسف الطاني 


1/. وفي الديوان: سود الثياب. 


)17( ديوان أبي تمام 341/1 من قصيدة في صلب الافشین. 
(18) ديوانه ص 19. 


(19) عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي التميمي: شاعر مقدم فصیح, من أهل اليمامةء كان يسكن 


بادية البصرة ويزور الخلفاء من بني العباس فيجزلون صلته. وبقي إلى ايام الواثقء وعمي قبل موته. كان النحويون في 


البصرة يأخذون عنه اللغةء توفي سنة 239ه. المرزباني ص 247, رغبة الآمل 129/1, 2/173 تاريخ بغداد 


.2 
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البحتري(؟: (لکامل) 


كاله يكل لمبني الا أنه في الحسن جاء کصورة في هیکل 
لابي نواس في کلب(**: (الرجز) 

کان متنيهلدىانسيابه متنا شجاع لج في انصبابه 
كانما الأشفور في ةق بابه موسی صناع رد في نصابه 
تراه في الخحضر إذا ها هآ به يكادان ينسل من إهابه 
لكثير في فرس(22): (الرجز) 

إذا جری مهعتمدالامّه یکاد يفري جلده عن لحمه 
وقال(23): 

يتعاوران من الغبار مسلاءة بيضاءً محكمة هما نسجاها24) 
تطوى إذا وردا مکاناً جا سيا وإذا السنايك اسهلت نشراها 
للطرماح(۳*): (الكامل) ظ 

یب دو وخضس مه البلاأكائة ‏ سيفاعلى شرف سل وی 
في صفات العفعق(2۹): (61 و) (التقارب) 

إذاياركالله في طائسر فلا بارك الله في العقعق 
طويل الذنابي قصيرالجناح اذا مايصب غفلة يسرق 
یقلب عينين في راسسه كانهماقطرتا لبق 
لادن امعتز(27): (الوافر) ۱ 

ون تیان وعدوا واللیل داج وضوء الص بح متهم الطلوع 
كان بزاتهم آمراء جيش على اکتاف هم صدا الدروع 





(20) دیوان البحتري 692/2 تحقیق بدر الدين الحاضري, ط دار الشرق العربي, بیروت 1999. 

(21) دیوانه ص 031. مع خلاف في بعض اللفظ. 

(22) لیس في دیوانه ط دار الکتاب العربي ولا ط دار الجیل. 

(23) البیتان لعدي بن الرقاع العاملي ص 105 ط الجمع العراقي 1987 وص 50 تحقیق حسن محمد نور الدین؛ ط 
دار الکتب العلمية» بیروت 1990. 

(24) الدیوان: بیضاء محدلة. 

(25) ديوان الطرماح ص 117 من قصيدة. 

(26) العقعق: طائر من الفصيلة الغرابية, ورتبة الجواثم, وهو صخاب له ذنب طویل ومنقار طویل, والعرب تتشاعم به. 
العجم الوسیط: عتق. والابیات لابراهیم الوصلي في الدر الفرید 305/1. 

(27) لیس في دیوانه. 
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في الفهد(**: (الرجز) 


وليس للطراد إلاالف هيد كاانما القت عليه الکرد 
من خلق هساو ولدته الأ هة 

في البرق: (التقارب) 

ارقت لبرق سرى موهنا خفش کف مرك بالحساجب 

كان تالقفهبالس خاء يدا کسساتب او يدا حاسب 

في سحابة لحبیب(*): (الرجز) 

سيقت ببرق ضسرم الرّناد كانه ض مائرٌ الأفماد 

غيره: (الرجز) 

وکسان لمع بروقسسپا في الج و اسب فا ال اقف 

لحبيب: (الرجز) 

ياس همللبرق الذي اسستطارا ثاب على رغم الدجی نهار (31) 

آض لنا ماءوك دا نارا أرضى الثری وأسخط الغبارا (61 ظ) 
(قي السضر) 

في السفر لذي الرمة(**): (الطویل) 

واشعث مثل السیف قد لاح جسمة وجيف المهارى والسموم الاباعن(33) 

سقاه الکری کاس النعماس فراسه لدین الکری من آخر اللیل ساجد(34) 

(غیره): (الخفیف) ۱ 

وفلاة كانما اش تس مل اللیل على ركب هابابناء ام 

خضت فيها إلى الخليفة بالرقة بحري ظهيرة وإظلام 


(28) الفهد: سبع من الفصيلة السئورية. بين الكلب والنمرء لكنه أصغر منهء وهو شديد الفضب. يضرب به المثل في 
كثرة النوم والاستغراق فیه. يقال: هو أنوم من فهد. المعجم الوسيط: فهد. 

(29) حبيب أبى تمام» حبيب بن اوس الطائي, ديواته 417/2. 

(30) ديوان آبي تمام 418/2. 

(31) الديوان: بات على رغم الدجى. 

(32) في الأصل: لذو الرمة؛ على الحكاية. ديوان ذي ثرمة ص 385 ط دار الكثاب العريي» بيروت 1996. 

(33) الديوان: والهموم الأباعد. 

(34) أي سجد لغير دین. إنما سجد للنعاس, والکری: النوم. 
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حبيب(”0: (الكامل) 
سَقعٌ الدروب وجوهَهم فکانهم 
للعبدي(: (الوافر) 

إزاماقمت ارحلهمسابلیلٍ 
في الإبل لمسلم(: (البسیط) 

إلى الاير تهسادانا بارحلنا 
کان إفلاتها والف جر یاشتها 
غیره("*): (البسیط) 

خوص نواج إذا حث الحداةًٌ بها 
غيره(!4): (الطويل) 

اقول لنضو إذا حث المسيربها 
خُذي بي ابتلاك الله بالشوق والهوى 
فسارت مراحاً خوف دعوة عاشق 
فلما ونت في السيرلبيت دعوتي 
غيره (الطويل) 

الیل امن الله راعت بنا القطا 
اخنت السری اخ العنیف واسرعت 
غیره: (مجزوء الرمل) 
صمااحتيالي في 





© وم 


يمذ الو او 
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وابوهمٌ ستام آبوهم حام 
تاوه آهَة الرجل الح زين 


خلْق من الريح في اشباح مان 
إفلات صادرة من قوس حسبان(38) 


حستت ارجلها قدام أيديه!4) 


وشاقك تغضرید الحمام القرد 
تخب بي الظلماءَ في کل فسدفد 


فکانت لها سوطأ إلى ضحوة الغد (62 و) 


بناث الفلا في كل ميت وفسدشد 


خطاها بها والنجم حيران مهتد 


2 ال م 2 .6 
دونه مس الس دحاب 


سس تس سس مت سا ا 
(35) دیوان آبي تمام 75/2 من قصيدة في مدح الأمون. 

)36( هو المثقب العبدي» من قصيدة في الفضلیات ص 292-88 . 

(38) قوس حسبان: ضرب من القسي تسمى حسبانية, منسوبة إلى رجل أو بلد. 

(39) البيت لعمرى بن نصر التميمي في الدر الفريد 264/3. 

(41) في الأصل: اذ حث. الكلمة ملوثة بحبر غير مقروءةء فقدرتها كذلك. 
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رفي الخيال) 
في الخيال للمومل(*): (الطويل) 
اتاني الکری ليلا بش خص أحبّة اضععتْ له الآفاق واللیل مظلهٌ 
فلمني في النوم غیر ي وهي به يقظان لا يِتَكُمُ 
لحییی(43): 
زار الخيال لهالا بل آزارکسه فك رٌّإذا نام فكرٌ الخلق لم یشم 
ظبي تقنصض که فا نصبت له 0 في آخر اللیل انشسراک امن الحلْم 
غیره: (الخفیف) 
تم‌فسمازارك ولاكنك بالفکر زرت طيف الخ يال 
ولعبد الصمد(*): (الخفيف) 
لمانلةفنلئه بالأم ماني في منامي سرا من الهجران 
واصل الحكم بيننا بعد هجر فاجتمعنا ونحن مفترقان(5) 
للبحتري('): (الكامل) 
واری خ يا انك لايزال مع الكرى مُفَعَرَضاً القاهُ أو يلقاني (62 ظ) 
بدني إلي من الوصال شبية ما يدنيه لي أبدأ من الهجران47) 
رفي البكاء) 
في البکاء(**): (الطويل) 
نظرت كاني من وراء زج اج 2 إلى الدار من ماء الصبابة أنظر 
فعيناي طوراً تفسرقس ان من البُكا فاعشی وطوراً یعصران فابصو(**) 


(42) هو: المؤمل بن أميل بن أسيد الحاريي. شاعر من آهل الكوفة. آدرك العصر الأموي واشتهر في العصر 
العباسي. وانقطع إلى الهدي في خلافته. عمي في آخر عمره وتوفي سنة 190ه. معجم الأدباء 195/7 نكت الهمیان 
ص 299, سمط الآلئ ص 524. الاغاني 252/22. 

(43) ديوان أبي تمام 91/2, من قصيدة يمدح بها مالك بن طوق. 

(44) ديوان عبد الصمد بن المعذل ص 190 : تحقيق زهير غازي زاهد؛ ط دار صادرء بيروت 1998. 

(45) في الاصل: واصل الحكم. وفي الديوان ومراجعه: واصل الحلم. 

(46) ديوانه 2 تحقيق بدر الدين الحاضري. ط دار الشرق العربي» بيروت 1999. 

(47) الدیوان: تدنيه أبداً من الهجران. وفيه نقص 

(48) شعر آبي حية النميري ص 147. تحقيق يحبى الجبوري, طوزارة الثقافة والارشاد القومي, دمشق 1975. 
(49) شعر أبي حية: وطوراً تحسران فبصر 
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ولیس الذي به مي من العین دمعها ولكنه نفس تذوب فت قطر(0؟) 
وماكل ما يجري من العين ماؤها ولكنها نفس تذوب فت قطر 
غيره: (الطويل). ١‏ 

تاه إن أسفر الدجى في كبدي دق ون و 
مزجثدمابالدممحستىكائني يداب بعينيلؤلؤومفيق 
أحمد بن بورسف2©: (الكامل) 

عب الفطراق لنا شب یل وداعنا ثم اج تس رعناه كسم ناقع 
وک‌انما اثر الدمسوع يخندها طل سسقسیط فوق ورد بانع 
غیره: (الطویل) 

كان سقوط الدمع في حر خدها سقیط النُدی وافی على ورق الورد 
غیره: (الطویل) 

شقائق يحملن الئدى فكائها دموع التُصابي في خدود الخرائد 


لحییب(*؟): (الكامل) 
لَرٌ من | م َ ات “e‏ “ي ارضه 00 
للعباس(۳۳: (الخفیف) 





لا حسزی الله دمع عيني خسب را وحزی الله کل خير لس‌اني 

مد فلد یکشم ڈ ۲ يا ورابت الل ان ذا ک EE.‏ ان(56) 

كنت مثل الکتساب اخضفاه طي ناست لوا عليه بالعنوان 
(50) البیت في الاصل مطموس نصفه لسوء التصویر. 


(51) عجز البیت ناقص في الاصل. 

02 أحمد بن يوسف بن القأسم العجلي الكاتب: وزير من كبار الكتاب من اهل الكوفةء ولي دیوان الرسائل للمأمون 
ثم استوزره. كان فصيحاً قوي البديهة جيد الشعرء توفي سنة 213ه. الوزراء والكتاب ص 304 معجم الأدباء 
2/, ممراء البیان 243-1 . والبيتان لأحمد بن يوسف في أدب الكتاب للصولي: » وأمراء البيان 242/1 . 
ونسبا لسعید بن حميد الکاتب في معجم الادباء 1512/4 والختار من شعر بشار ص 301 وزهر الاداب 330). 
(54) الدیوان: آحبابه لم تفعلون بقلبه. 

(55) دیوان العباس بن الاحنف ص 276. 

(56) الدیوان: ووجدت اللسان. 
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(في جمال المرأة) 
لابي نواس( : (الطويل) 
ضعيفة كر الطرّف تحسب آئها قريبة عهه بالإفاقة من سنقم 
غیره: (الطویل) ۱ 
وما آسكرتني الکاس حتى اعانها عليه بعينيه علي مديرها 
وله: (الطویل) 
غاد تشنت للوداع وسئمت بعینین موصول باجفانها السحر 
توهمتها ألوى باجفانها الکری کری النوم آو مالت باعطافها الخمر 
لذي الرمة(*؟): (الطویل) 
وعينان قال ۳ فكانتتا فعولان بالالباب ما تفعل الخمر 
این الرو مي(۳۳: (مجزوء الخفيف) 
شادن خسده و وء يناه وردي و ترج سي 
ذو الرمة(): (الطویل) 
تذكرني نیا من الظبي يئه مراراً وقاها الأحوان انور 
غیره(؟: (63 ظ) (الکامل) 
وكانهابين النساء آعارها وسنان احور من جاذر جاسم(62) 
وسنان أقصده النعاس فرئقت في عینه سئة وليس بنائم 
وقال(): (الطويل) 
فصدت كان الشمس تحت قناعها بدا حاجب منها وضئت بحاجب64) 
(57) دیوان آبي نواس ص 87. 
(58) في الاصل: لذو الرمة, على الحكاية, > وقد تکررت. والبیت في دیوانه ذي الرمة ص 209. 
(59) ليس في ديوانه. 


(60) ديوان ذي الرمة ص 9. 
(61) البيتان لعدي بن الرقاع من من قصيدة في مدح الوليد بن عبد الملك في دیوانه ص 122. 


)62( في الديوان: وكأنها وسط النساء أعارها عینیه آحور من جاذر جاسم 
(63) البيت للنمر بن تولب في عيون الأخبار 114/3 تحقيق محمد الاسکندراني. ط دار الكتاب العربي» بيروت 1997, 
أخذه قيس بن ام من قصيدة في ا ص 79 ت تحقيق ناصر الدين الاسد» ط دار صادر 1991 . 
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لابي نواس(؟: (الکامل) 

یا قسمس را للنصف من شلهره 
لبشار(): (الرجز) 

لأشجع اللسلمي("؟: (الطویل) 

وماجت كموج الماء بين ثيابها 
إذا وصفت ما بين مجرى وشاحها 
للعباس(): (البسيط) 
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بدا هلالاً لش من بقين 
ثم انئنت كطاالئًقس ادرید 


یمیل بها شطر ويعدلها شنطر(*؟) 
غلائتها رد شهادتها الأزر(°) 


ش مس مق درة في خلق جسارية كائما كشحُها طي الطوامیر(71) 
كانها حين تمشي في وصائف پا تخطو على البْیض او ررق القوارير 


لبكر بن النطاح(*): (الکامل) 

فرعاء تسحب من قيام فرع پا 
ذو الرمة(۹"): (الطویل) 

إذا وضعت عنها الجلابیب وارتدت 
لابن المعتزل”): (الجتث) 


وتغيب فيه وهو جثل اسحم74) 
و كانه ليل عل هک مظلم(75) ۱ 


من الفرع ميالاً يكاد يصورها (64 و) 


دیل‌ویدزوفصن سر ووجه وفس(78) 

۰ ر و ۳ 1 ۲ مح اام 8 

حمر ودر وورد ريق وتنفر وخ د 
(66) ديوان بشار 158/2. 


)67( أشجع السلمي؛ حياته وشعره: خليل بنيان الحسون ص 209 ط دار المسيرة, بیروت. 
(65) ويروى: كموج البحر ... يجوز بها شطر. 

(69) ويروى: إذا وصفت ما فوق مجرى وشاحها. 

(71) الديوان: شمس ممثلة. 

)74( ويروى: بيضاء سبحي ... وهو وحف أسحم. 

)76( لم آجد البيت في ديوانه. 

(77) ديوانه 240-239/3. 


(78) الديوان: بدر وليل وغصن وجه وشعر وقد 
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وله(09: (الطویل) 


3 ثني في ليل ن »٭ مه بن رها ت م خديها 0 بر رق یب(80) 
فامسيت في ليلين بالشعر والدجی وشمسين من خمر وخدٌ حبيب!1ة) 


لابن الرومي62): (الطويل) 





وماتعتريهاافة بَشّرية من النوم إلا أنهاتتخصر 
كذلك آنفاس الرياض بسح رة تطیب وأنفاس الورى تتفي :54 
لزهير(”): (البسيط) 
كان ربْقت ها بعد الکری اغتبقت من طَیّب الراح لما يعد آن عتقا 
البحتري2): (السریع) 
ک انم تضحل عن لول أو فضئة او برد او أقاح67 
جرير(ة): (الکامل) 
ليشار( : (البسیط) 
يا أطيب الناس ريّقاً غير مختبر إلاشهادة أطراف المساويك 
ابن الرومي(: (الطويل) 
وما ذقشه الا بشم ابتسامها وكم منظر يُنْبِيكَ عن طیب مخبر (°1 
(79) دیوان ابن العتز 2/37. 
(81) الديوان: فبت لدی لیلین بالشعر والدجی وصبحین من كأس ووجه حبیب 


(82) دیوانه ابن الرومي ۰10/2 
(83) الدیوان: الا انها تتخثر. 

(84) الدیوان: وأنفاس الانام تغیر. 

(85) دیوان زهير بن آبي سلمی ص 35. 

(86) دیوان البحتري 237/2. 

(87) الدیوان: کانما تضحك عن لول منظم أو برد أو أقاح 

(88) ديوان جريير ص 623. 

(89) ديوان بشار 144/4. 

(90) ليس في ديوانه. 

(91) من هنا سقوط ورقة من الأصل بعنوان: في طيب الحدیث, وبعدها الكلام عن السحب والأمطار. 
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(في السحب والأمطار) 


ابن المعتز: (البسيط) 

ومزنة جاد من أجفانها الطر 
تری مواقعه في الأرض انح 4 
البحتري(: (الرجز) 

ذات ارتجاس كحنين الرعد 
مسفوحةالعين لضیسر وجد 
ورئة مس ثئل رنين الأ د 
جاءت بها ريح الصنبا من نجد 
لابن طاهر(7: (البسيط) 

أماترى الب وم ما احلی شمائله 
كانه آنت يا من لا شیسی له 
وله(*: (البسیط) 

اما تری اليوم رقت حواشيه 
وجا بالقطر حتى خلت ان له 
لابن آبي عون : (مخلع البسيط) 
ومزنةأطب قدت فکادت 


والروض منتظم والقطر منتشر 
مثل الدراهم تبدو ثم ئشتتسر 


مجرورة الذيل صدوق الوعد04) 
لپ‌انس یم كنسيم الورد(5؟) 
ولمع برق کب وف الهند(6؟) 
فانتثرت مثل انتثار العقد 


صحو وغیم وإبراق وإرعاد 
وصل وقصد وتقريب وإبعاد 


وقد دعاك إلى اللذات داعيه 
الفأناآهُ فماينفك يَيْكيه 


ثص‌افح التُرْب بالفمسام 


(92) دیوانه ابن العتز 528/2. 

(93) دیوانه البحتري 52/2. 

(94) الدیوان: ذات ارتجاز. الرجس: صوت الرعد» ورجست السماء: رعدت شديداً. 

(95) الدیوان: مسفوحة الدمع. 

(96) الدیوان: مثل زثیر الأسد. 

(97) هو عبید الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي, أمير من الادباء الشعراء. ولي شرطة بغداد. وکان مهيبا رفیع النزلة 
عند العتضد العباسي, له براعة في الهندسة والوسیقی, توفي سنة 300ه. وفیات الاعیان 273/1 الأغاني 40/9 ط 
الدار» تاريخ بغداد 340/10. 

(98) آمالي القالي 180/1 التشبیهات, لابن آبي عون ص 161 ط کمبردج 1950. 

(99) في الاصل: لابن عون, وهو ابن آبي عون: ابراهیم بن محمد بن آبي عون أحمد بن النجم. آدیب من آشیاع 
الشلم‌فاني, وثقافته ببغدادء له من الکتب: التشبیهات. والجوابات المسكتةء وبیت السرورء وغيرهاء قتله الراضي 
العباسي سنة 322ه. معجم الأدباء ۰296/1 الفهرست لابن الندیم. الفن الثالث من القالة الثالثة. الوافي بالوفیات 
1084 . 
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(في الخمرة) 

لاين أبي عون: (الخفيف) 

بنت عشر كخاطر الوهم أو 
البحتري("): (الكامل) 

فاشرب على رَهْر الخدود یشوبه 
من قهوة تنسي الجُمو وتبعث ال 
يُخفي لزج اجة لوثها فكائها 
لابن الرومي!192): (الکامل) 
ويتيمةمن كرمهاونديمها 
لطفت فكادت أن تكون مشاعة 
لابن المعتز(*"): (الطويل) 
وكرخيّةالأنساب او بابليُة 


135 >y» 
من كميتكاعةكالشعاع‎ 
خاطف برق أو مثل حسئن السماع (65 و)‎ 
زهرٌ الرياض وزهرة الصه بء1‎ 
شوق الذي قد ظل في الاحشاء002)‎ 


في الكف قائمة یر اناء 


في الجو شعاعها ونسيمه(0053) 


توت حقباً في ظلْمّة القار لا تسري 


أرقت صفاء الاء فوق صفائها فخنتهماسلاً من الشمس والبدر 
ابن الرومي("۳: (السريع) 
وي فهف تمت محاسثه 
فكانةوالكاس في يده 
لبي نواس!193): (الطويل) 
إذا عَبّ فیهاشارب القوم خلته يُقَبِلُ في داج من اللیل كوكبا 
ا بح و یتست 


(100) دیوانه 27/1 تحقیق بدر الدین الحاضري. 


- تد اور مند 2 النة ۱ 
قمرّبيْقسعارض الشمس 


(101) الديوان: فاشرب على زهر الرياض يشويه زهر الخدود وزهرة الصهباء 

(102) الديوان: ضل في الأحشاء. 

(103) ديوان ابن الرومي 244/3. 

(104) الديوان: ويتيمة من كرمها ومدیمه لم يبق منها الدهر غيرٌ صميمها 

(105) الديوان: لطفت فقد كادت تكون مشاعة. ء' 

(106) ليسا في ديوانه. 

(107) ليسا في ديوانه. والبيت الثاني دون نسبة في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ۰787/1 ط عمر الطباع» 
دار الأرقم بيروت 1999. 
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غیره: (الکامل) 

نور تسس در من فمالإبريق 
فکانهی. وشسرارها مستطایر 
لحبیب(109): (الطویل) 

وكاس كمعسول الاماني شربتها 
إذا عوتبت بالماء كان اعتذارها 
إذا اليد نالتتهابؤْثر توؤفرت 
لأبي نواس119): (مجزوژ الكامل) 

تَدْرّ الففتىوكائما 
يُدُعى ف يوفع راه 
لابن الرومي(”": (الحفيف) 

وردة اللون في دود الندامی 
لابن المعتز(": (الكامل) 

وک ان إبريق المدامةبينهم 
ما استحثته السقاءٌ حسى لها 
للموصلي: (الكامل) 

كاناباريق المدامةبينهم 


وقد شّريوا حتى كان رقسابهم 


تحقيق:الدكتوريحيى الجبوري 


في ريح كافو ولون خلوق 
والماء يُطفيه لهيب حريق 


ولكنها أجلت وقد شَّريَت عقلي 
لهيبأ كوقع الثار في الحطب الجَرْل 
على ضعفها ثم استقادت من الرجل 


۲ 0 5 يك أ في | مع و 
في کف شلاريها قيس 

۰ ۰ 7 - 1112 
نذا اس تسس قل به تكس 


وهي صفراء في خدود الكؤوس 


ظبي على شرق اناف مدنّلها 
فیکی على قدح التدیم وقهقها 


ظباء باعلی الرقمتين قيسام 
من اللين لم تخلّق لهن عظام 


(109) ديوان آبي تمام 420/2. 

(110) دیوانه ص 417. 

(111) الدیوان: تدع الفتی. 

(112) دیوانه 209/2. 

(113) ليسا في دیوانه. وکذا جاءا مختلفي القافية وفیهما خلل. 
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(في النرجس) 

في النرجس لابي نواس014: (الطويل) 
لدى نرج س غص القطاف كانه 
مخالفة في شكلهن فصّفرة 
وله(015): (الخفيف) 

فكان العيون في النرجس القضص 
لابن المعتز("): (الطويل) 

كان عيون النرجس الفَض بيننا 
إذا بلهن القطرٌ خلت موه 
وله(118): ۱ 

فكائها والريح تخطُرٌ بينها 
وله: 119 (الكامل) 

وترى الغسصسون إذا الرياح تنفست 
للواسطي: (البسيط) 

هذي الشقائق قد ابصرت حمرتها 
كانهادمعةًقد مسحت كصلا 
لابن الرومي("): (الرجز) 

على حقاقي جدول سس جور 
أو ممثل متن المصل المضهور 


(114) ديوان أبي نواس ص 69. 

(15 1) ليس في ديوانه. 

(116) ديوان ابن العتز 559/2. 

(117) الديوان: بكاء جفون كحلهن خلوق. 


>> 137 
إذا ما منحناه العیون عيون 


معا سوام وداه وی 040 


بكاء دموع حشوهن خلوق(117) 


خضر الحریر على قوام معتدل 
تنوي التَعائق ثم يمنعئها الخجل 


مستشرفات على عیدانها الدثل 
فاضت بها وقفة في وجنتي خجل 


ابیض مثل الْهرق النشور(121) 


بنساب مثل الحية المذعو, (122) 


(118) ليسا في ديوانه. البيتان لسعید بن حميد في مجموع شعره ص 159. 


(119) البیت لسعيد بن حميد في محاضرات الأدياء 618/2. 


(121) الجدول المسجور: الهادئ؛ المهرق: الصحيقة. 
(122) المنصل: السيف. 


وفي مجموع شعره ص 134 . 
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رفي النار) 
لكثير(123): (66 ظ) (الطويل) 
رايت واصحابي باثلة موهناً وقد غاب نجم الفرقد التصوی24) 
لعَرةًناراً ما تبوءٌكائها إذا ما رسقناها من الليل كوكب(125) 
غيره: (الرجز) 
وموقدات بثن يضرمن اللهب شب عنه من فحم ومن حَطّب 


يرقعن نيراناً کاش جار الذهب 
غيره: (البسيط) 


كان نيراننا في جلب قلعت هم مصَبغات على ارسان قصار 
(في الليل) 

لبشار(126): (الطويل) 

خليلي ما بال الدجى ليس يبرح ومالعمود الصبح لا يتوضح* 

اضل النه از المستنير_ٌ طريقة ام الدهر ليل كله ليس يبرح (128) 

وطال علي اللیل حتى كانه بليدين مسوصولین لايتزحزح 

غیره: (الکامل) ٠‏ ۱ 

وکسان لیلی حين تخسرب شمه بسواد آخضر مثله مسوصول 

ارعی النجوم إذا تسیب کسوکب ابصرت آخرّ کالسراج یجول 

لابن الرومي(": (الخفیف) 

ربأليل ك انه الدهرٌ طولاً قد تناهى فليس فيه مزيد 

ذي نجهوم ک‌انهن نجسوم الش سیب ليست تزول لكن تزيد 


وقد ترکت كثيراً من هذا لم أتشاغل به. 





(123) ديوان كثير عزة ص 56 ط دار الجیل بيروت 1995 . 

(124) الديوان: بأيلة موهناً وقد لاح نجم الفرقد المتصوب). 

(125) الديوان: إذا ما رمقناها من البعد. ما تبوخ: ما تخمد. 

(126) ديوان بشار 77/2 البيت الثالث غير موجود بسبب ضياع بقية القصيدة في أصل مخطوطة الديوان. 
(127) الديوان: خليلي ما بل الدجى لا يتزحزح وما بال ضوء الصبح لا يتوضح 

(128) الديوان: المستنير سبيله. 

(129) ديوان ابن الرومي 444/1. 
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(الاوزاعي یعظ المنصور) 
حدت الأوزاعي(130» قال: بعث علي آبو جعفر النصور وآنا بالساحل, فأتیته, فلما وصلت 
إليه. وسلمت علیه» ما الذي آمسکك عنا؟ قلت: وما الذي(131) تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: آرید 
الأخذ عنکم» والاقتباس منکم» قلت: يا أمير المؤمنين» انظر ولا تجهل شيئاً مما آقول لك. قال: 
وکیف وآنا آسالك عنه. وقد وجهت فيه اليك. وأقدمتك له؟! قلت: أن تسمعه ولا تعمل به, قال: 
فصاح بي الربیع وآهوی بيده إلى السیف. فانتهره النصور وقال: هذا مجلس مثوية لا عقوبة, 
فطابت نفسي وانبسطت في الكلام؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» حدثني مكحول» > عن عطية - يعني 
ابن يسر - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه 
فإنها نعمة من الله سيقت إليهء فان قبلها بشكر وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثماً 
ويزداد الله بها عليه سخطه)132). 


يا أمير المؤمنين» حدثني مكحولء عن عطية بن بسر قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (أيما وال بات غاشاً لرعيته حرم الله عليه الجنة)(133). يا أمير المؤمنين» من كرة الحق 
فقد ذكره الله» إن الله هو الحق البین. يا أمير المؤمنينء إن الذي يلين قلوب أمتكم لكم حين 
ولاكم أمرهم لقرابتكم من النبي صلی الله عليه وسلم. فقد كان بكم رؤوفاً رحيماً. مواسياً 
بنفسه لهم في ذات يده» وعند الناس. فحقيق أن يقوم لهم فيهم بالحق, وأن يكون بالقسط له 
فيهم قائما ولعوراتهم ساتراً؛ لم تغلق عليه دونهم الأبواب» ولم يقم عليهم دونهم الحجاب, 
يبتهج بالنعمة عندهم. ويبتئس بما أصابهم من سوء. يا أمير المؤمنين» قد كنت في شغل شاغل 
وکافرهم. فكل له عليك نصيبه من العدل, فكيف إذا اتبعك منهم فنام وراءهم فئاء134): ولي 
منهم أحد الا وهو يشكو بلية أدخلتها علیه, أو ظلامة سقتها إليه. 

يا أمير المؤمنين» حدثني مكحولء عن عروة بن رویم» قال: (كانت بيد النبي صلى الله عليه 
وسلم جريدة بستاك بهاء ويروع بها المنافقين, فأتاه جبريل عليه السلام فقال: یا محمد ما 





(130) الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد. آبو عمروء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. واحد الكتاب 
الترسلین. عرض عليه القضاء فامتنع» كان عظيم الشأن في الشام» وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان, له كتب ة 
الفقه. توفي في بيروت سنة 157ه. وفيات الأعيان 275/1» تاريخ بيروت ص 15, حلية الأولياء 135/6 135/6, 
المقارف صن217:. 

(131) الورقة 67 ساقطة من الاصل واستدركناها نصا من حلية الأولياء 151-147/6؛ ط دار الكتب العلميةء بيروت 
1997. 

(132) الحدیث بالاضافة إلى حلية الاولیاء في انفني في حمل الأسفار للعراقي 342/2 تهذیب تاريخ دمشق 447/4, 
اتحاف السادة المتقين للزبيدي 47/7 كنز 6434 

(133) الحدیث بالاضافة إلى حلية الأولياء في: تهنيب ابن عساکر ۰342/2 الکامل في الضعفاء لابن عدي 192. 
(134) الفتام: الجماعة من الناس. 
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وسفك دماءهم» وت دیارهم. وأجلاهم عن بلادهم. وغیبهم الخوف منه. يا أمير المؤمنينء 
حدثني مکحول, عن زياد بن جارية. عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعا إلى التصاص من نفسه في خدشة خدش أعرابياً لم يتعمدهاء فأتاه جبريل فقال: "يا 
محمد؛ إن الله لم يبعثك جباراً ولا مستكبراً؛ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال: 
اقتص منيء فقال الأعرابي: قد أحللتك بابي أنت وأمي» ما كنت لأفعل ذلك آبداًء ولو آتت على 
نفسيء فدعا له بخير. 

يا أمير المؤمنين» رض نفسك لنفسكء وخذ لها الأمان من ربك» وارغب في جنة عرضها 
السموات والارض, التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقاب قوس أحدكم في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها)(135). يا أمير الومنین» إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليكء 
وكذلك لا يبقى لك كما لم يبق لغيرك» يا أمير المؤمنين» تدري ما جاء في تأويل هذه الآيةء عن 
جدك؟: (ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها)130): قال: الصغيرة التبسم, 
والكبيرة الضحك. فكيف عملته(137) (68 و) الأيدي» وحصرته الالسن, يا أمير المؤمنين بلغني» 
عو هعر يق القطا ب رخس له هه قال لن ماف ا علي خا اوا ضیعه لقنت ان 
آسال عنهاء فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك؟! يا أمير المؤمنين: أتدري ما جاء في 
تأويل هذه الآية» عن جدك؟ قوله: يا داود انا جعلناك خليفة في الأرضء فاحكم بين الناس 
بالحقء ولا تتبع الهوی)(*13), قال: يا داود. إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك في أحدهما 
هوی. فلا تت تر ی نفسله أن یکون له الحق ی على صاحبه, اک نبوتي, 
ثم لا تكونن خليفتي ولا كرامة: يا داود. إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبلء 
لعلمهم بالرعاية. ورفقهم پالسياسة. لیجبرو| الكسيرء ويدلوا الهزيل على الکلاً والماء. يا أمير 
المؤمنين» إنك قد بلیت بأمر عظیم, لو عرض على السموات والارض والجبال لأبين أن يحمل 
واشفقن منه, یا آمیر المؤمنت: » بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلاً من 
الأنصار على الصدقة. فرآه بعد أيام مقيماً. فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ آما 
علمت أن لك مثل أجر الجاهدین في سبیل الله؟ قال: لاء قال عمر: وکیف ذاك؟ قال: لانه بلغني 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (ما من وال يلي من آمور الناس شیناً إلا آتي به يوم 
القيامة فیوقف على جسر من نار فینتقض به الجسر انتفاضاً يزيل کل عضو منه» عن 
موضعه. ثم يعاد فيحاسبء فإن كان محسناً نجى بإحسانه» ون كان مسيتاً انق داك 


(135) الحديث في: البخاري 20/4, 144, 5/145: مسند ابن حنبل 153/3: تفسير ابن كثير 480/7.: تفسير 
القرطبي 90/17. ۱ 

(136) الکهف 49. 

(137) إلى هنا ينتهي سقط الصفحتین من الأصل. 

(138) سورة ص 26. 

(139) في حلية الاولیاء: فلا تمنین. 

(140) یفلج: يظفر ویغلب. 
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الجسر فهوي به فى النار سبعين خریفا)(141) (68 ظ)ء فقال له عمر: ممن سمعت هذا؟ قال: من 
آبي ذرء وسلمان» فارسل علیهما عمر فسالهما. فقالا: نعم» سمعناه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال عمر: وا عمراه» من یتولاها پما فیها؟ فقال آبو ذر: من سلت الله آنفه, والصق 
خده بالأرض. ۱ 

فأخذ آپو جعفر الندیل فوضعه على وجهه فبکی وانتحب حتی آبكاني» فقلت: يا أمير 
المؤمنين» قد سال جدك العباس النبی صلى الله عليه وسلم إمارة على مكة والطائف, فقال له: 
(يا عباس, يا عم النبيء نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها)142), هي نصيحة منه لعمه 
وشفقة منه عليهء لأنه لا يغني عنه من الله شيئاً. 
له: جئتك حين وضع الله منافخ النار فوضعت على النار لتسعر إلى يوم القيامة, فقال النبي 
حتى اسودت“ء فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرهاء والذي بعثك بالحق لو أن 
ثوبا من ثياب أهل النار آظهر لأهل الارض لماتوا جميعاًء ولو آن ذنوياً من شرابها صب في ماء 
الأرض لقتل من ذاقه» ولو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكر الله تعالى وضع على جبال الارض 
جميعاً لذابت وما استقرت. ولو أن رجلاً دخل النار ثم خرج منها لمات أهل الأرض من نتن 
ريحة وتشويه خلقه وعظمه). فبكى النبي صلی الله عليه وسلم. (69 و) وبکی جبريل لبكائه, 
فقال: أتبكي يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: أفلا أكون عبدا 
أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت. فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي, فاکون 


و 


قد أمنت مکر ۵( 


وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد 
الخصمان بين يدي على من قال الحق من قريب أو بعید. فلا تمهلني طرفة عين. يا أمير 
المؤمنين» إن أشد الشديد القيام (لله) بحقه“ء وان أكرم الكرم عند الله التقوی, فإنه من طلب 
العزة في طاعة الله. رفعه الله وأعزه: ومن طلبها بمعصيته أذله الله ووضعه» هذه نصيحتي 
والسلام. 


(141) الحديث في كنز العمال 14731, إتحاف السادة المتقين للزبيدي 76/7 تهذيب ابن عساكر 344/2. 
(142) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد ۰8/1/4 السئن الكبرى للبيهقي 96/15. 

(143) الحديث في حلية الأولياء 150/6 مع زيادة قوله: إن الله آمر بها فأوقدت الف عام حتى احمرت. ثم أوقد عليها 
الف عام حتى اصفرت. ثم أوقد عليها الف عام حتى اسودت. 

(144) في حلية الأولياء زيادة, قوله: فلم يزالا يبكيان حتى نوديا من السماء: أن يا جبريل ويا محمد. إن الله تعالى قد 
أمنكما أن تعصياه فيعذبكماء ففضل محمد على الأنبياء كفضل جبريل على ملائكة السماء كلهم. 

(145) لله ساقطة من الأصل والتصويب من حلية الأولياء. 
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تم كلام الاوزاعي. قال السيوطي: ‏ 

والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحيه وسلم. 

قلت: تمت الزیادات وفي آخر الخطوطة بخط حدیث مختلف لأحد الالکن: 

استتم مطالعة ما حواه من ملّح هذا التصنیف حاویه العبد الفقیر إلى الله تعالی الرقوم 
في آول ظاهر ورقة وسمه؛ وتحت ترقیم ظاهر ذیله آنفاً. وطامعاً لمن دعا له بالعفى والغفران له 

قلت: بعده هذا في الصفحة الأخيرة وضعت ورقة تصوير مكتبة الازهر وفیها اسم الکتاب 
والمؤلف وتاریخ النسخ في القرن الثاني عشر. وتحتها ورقة جامعة الدول العريية معهد 
الخطوطات. 
آخر النسخة 
تفثك نوی | بدار الكتب الأزهرية في يوم السبت 2 من جمادي الآخرة 7ه الموافق 10 من مارس 1948م. 
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دار الکتب الصرية, وط دار الكتب العلمية, بيروت 2م م. 
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© الاکلیل - الهمداني, مختصر الجزنین الأول والثاني» اختصار نشوان بن سعید الحميري (ت 375ه)» ط 
برلين 1943م» والجزء الثامن. ط بغداد 1931م» وفي بنستن 1940م, والجزء العاشر ط مصر 1977م. 

© اللآليء الصنوعة في الأحادیث الوضوعة - السيوطي: جلا الدين (ت 911ه). الطبعة الأدبيةء القاهرة 
899/7 1م. 

© آمالي الزجاجي - الزجاجي: عبد ١‏ لرحمن بن إسحاق (ت 304ه). بشرح آحمد بن الأمين الشنقيطي. ط 
مصر 1940م. ۱ 

© آمالي القالي (الامالي والنوادر) - القالي: إسماعيل بن القاسم البغدادي (ت 356ه)ء ط دار الکتب 
الصرية. القاهرة 1926م وط سنة 1953م. 

© آمالي الرتضی (غرر الفوائد ودرر القلاند) - الرتضي: الشریف علي بن الحسین العلوي (ت 436ه) (3 
اجزاء). ط مصر 1907م» وأعيد طبعه في مجلدین دار الفکر العربي» مصر 1954م. 

© امتاع الأسماع - القريزي: آحمد بن علي بن عبد القادر (ت 845ه) الجلد الأول منه طبع في القاهرة 
سنة 1941م. 

© آمراء البیان - محمد کرد علي: محمد بن عبد الرزاق بن محمد کرد علي (ت 1372ه/1953م) (جزآن) ط 
لجنة التالیف والترجمة والنشرء القاهرة 1355ه/1937م. 

© إنباه الرواة على آنباه النحاة - القفطي: جمال الدين علي بن يوسف (ت 646ه) (3 أجزاء) ط دار الكتب 
المصرية 1374-1369ه. 

© إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - إسماعيل بن محمد أمين 
البغدادي (ت 1339ه)» ط مكتبة الثنی» بغداد» د.ت. 

(ب) 

© البداية والنهاية - ابن كثير: أبى الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر (774ه). (14 جزءاً) مكتبة المعارفء 
ديروت 4ام. ۱ 

9 البصائر والذخائر - آبو حيان التوحيدي (ت 400ه). ط مصر 1953م» وتحقيق إبراهيم الكيلاني» ط 
مكتبة أطلس» دمشق 1964م. 

© بغية الطلب من تاريخ حلب - ابن العديم: عمر بن أحمد بن هبة الله العقيلي (ت 660ه): تحقيق سهيل 
زکار. ط دمشق. 

© بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - جلال الدين السيوطي (ت 911ه)» تحقيق محمد آبو الفضل 
إبراهيم ط2 دار الفكر القاهرة 1979م. 

© بهجة الجالس وأنس الْمجالس وشحذ الذهن والهاجس - القرطبي: يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت 
73ه). تحقيق محمد مرسي الخولي» ط الدار الصرية. د.ت.. وط دار الكتب العلميةء بيروت 1982م. 

© البيان والتبيين - الجاحظ: آبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255ه). (4 أجزاء) تحقيق عبد السلام هارون, ط 
مكتبة الخانجي» مصر 1964م. 

(ت) 

© تاريخ الإسلام وطیقات الشاهیر والاعلام الذهبي: شمس الدين محمد بين أحمد (ت 0383 ه). ط 
السعادة. مصر 1969-67م. 

© تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي: آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 463ه). (14 مجددا)» مكتبة 
الخانجي, القاهرة 1349ه/1931م. 
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© تاريخ التراث العربي - سزكين: محمد فؤاد. الترجمة العربية. ط الرياض 1404ه/1984م. 
© تاريخ الخلفاء - السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911ه)ء تحقيق محمد آبو الفضل 
إبراهيم» ط نهضة مصرء القاهرة 1976م ويعناية محمد الحلبي, ط دار المعرفةء بيروت 1997م. 
© تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) - الطبري: محمد بن جرير (ت 310ه). تحقيق محمد آبو الفضل 
ابراهیم. ط دار المعارف. مصر 1967م. 
۵ تاريخ ابن عساكر (تاريخ مدينة دمشق) - ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله (ت 71كم)» تحقيق 
شكري فيصل وروحية النحاس ورياض عبد الحمید» مطبوعات مجمع اللغة العربيةء دمشق 1982م. وط 
بتحقيق علي عاشور الجنوبي ي (39 مجلداً كل مجلد بجزئین)» ط دار إحياء التراث العريين بيروت 
2001 
© تاريخ ابن الاثیر = الکامل. 
© تاريخ أبي الفداء = المختصر في أخبار اليشر. 
© تاريخ ابن الوردي = تتمة المختصر. 
© تاريخ اليعقوبي - اليعقوبي: أحمد بن إسحاق بن واضح (ت 292ه) (3 أجزاء) نشر هوتسمان» ط ليدن 
3م وط النجف 1358ه/1939م. 
© تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي) - ابن الوردي: زين الدين عمر بن مظفر (ت 749ه)؛ 
ط مصر 1285ه. وط دار العرفة» بيروت 1970. 
© التحدث بنعمة الله - السيوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر (ت 1 م) 5 تحقیق الیزابث ماري 
سارتین. المطبعة العربية الحديثة. القاهرة 1972م. 
© تذكرة الحفاظ - الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد (ت 748ه). (4 أجزاء) ط دائرة المعارف العثمانية, 
حيدر آباد 1377-75ها/رة55-195م. 
© التذکرة الحمدونية - ابن حمدون: محمد بن تن سوه بن علي (ت 562ه)., تحقيق إحسان 
عباس» وپکر عباس, ط دار صادر. پیروت 1996م. 
© ترجمة الشعراني لشيخه السيوطي - الشعراني: عبد الوهاب بن آحمد (ت 973ه)» تحقیق سمیر 
الدرويي» مجلة جامعة موّتة 1993م. 
© الترغيب والترهيب - المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي (ت 656ه). ط مطصفی الحلبي» مصر. د.ت. 
© تزيين الاسواق بتفصیل آشواق العشاق - الاتطاکي: داود بن عمر (ت 1008ه)ء ط الأزهرية. مصر 
485 ه. وط دار المكشوفء بیروت 1957م. 
9 التشبیهات - أبن آبي عون: آبراهیم بن آحمد النجم الانباري (ت 322ه). تحقیق محمد عبد الجید خان. 
ط كمبردج 1950م. 
© التعازي والمراثي - المبرد: أبى العباس محمد بن يزيد الثمالي (ت 2ه ). تحقيق الديباجي» ط مجمع 
اللغة العربية. دمشق 1976م. 
© تفسير القرطبي - القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي (ت 671ه)ء جزءا). ط 
دار الكتب المصرية 1952م. 
© تكملة المعاجم العربية - دوزي» ط بيروت 1981م. 
© تلبيس ابلیس - ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 597ه). ط مصر 1368ه. 
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© التمثیل والحاضرة - التعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 09ه). تحفيق عبد الفتاح الحلو. ط 
دار احیاء الکتب العريية. القاهرة 1961ه. 

» تهذیپ تاريخ دمشق - ابن عساکر: فة الدين آو القاسم على ين عساگر (ت 571ه)» ترتیب وتهذیب 
الشیخ عبد القادر بدران (ت 1346ه). (7 آجزاء) مطبعة روضة الشام 1329ه. ط دار احیاء التراث. 

0 بيروت 1987م. 

- © تهذيب التهذيب - ابن حجر: آبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (ت 852ه). (12 جزءاً) 

ط حيدر آباد 1327-25ه. 


(ث) 
© تمار القلوب في الضاف والنسوب - التعالبي: أبو منصور عبد ال بن مهمد (ت «(a9‏ تحفیق محمد 
ید الفضل إبراميم, وس القاهرة 1965م. 
الفضل ا Oe‏ ی ۱ 
رج( 
تصحیح حامد الفقي. ط القاهرة 9م ود تحقيق عبد . القادر الأرناؤوط ط دار الفکر, » بیروت ت 1983م. 
© جلال الدين السيوطي: بحوث ألقيت في ندوة 5 الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية, 
بالاشتراك م الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 10-6 مارس ۰1976 مجموعه من الياحثين: ط 
ه جلال الدين السيوطي مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية - مصطفى الشكعةء ط البابي الحلبيء القاهرة 
11م. 
© جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية - عبد العزيز سالم» ط بيروت 1989م. 
© جلال الدین السيوطي» عصره وحیاته وآثاره. وجهوده في الدرس اللغوي _- طاهر سليمان حمودة؛ ط 


© جلال الدين السيوطي, منهجه وآراؤه الكلامية - محمد جلال آبو الفتوح شرفء ط دار النهضة العربية. 
ت 1981م. 
بيروت 1281م 


© جلال الدين السيوطي وفن المقامات - السيد علي حسن, مجلة كلية الآداب للبحوث والدراسات الانسانية, 

9 جمهرة خطب العرب - أحمد زكي صفوت. (3 أجزاء). ط القاهرة 1933م صورة عنهاء ط المكتبة العلمية. 
بيروت د .ت . 

© جمهرة رسائل العرب - أحمد زكي صفوت» )4 أجزاء) ط المكتية العلمية, ديروت د .ت. 

© الجواهر المضية في طبقات الحنفية - القرشي: محيي الدين آبو محمد عبد القاهرة بن محمود القرشي 
0ت 775ه)ء (مجلدان)» ط حيدر آباد 1332ه. 
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ف 
© الحاري للفتاوی - السيوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر (ت 911ه). ط دار الكتب العلمية, 
بيروت 5م. ۱ 
© الحيائك في أخبار الملائك - السيوطي: جلال الدين صححه أبو الفضل عبد الله الصديقء ط دار التالیف: 
مصر د .ت. 
© حسن الصحابة في شرح آشعار الصحابة - الوستاري: علي فهمي الجابي (ت 1326ه). ط الآستانة 
4 آه. 


© حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - السيوطي: جلال الدين. تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم, ط 
دار إحياء الكتب العربية, عضب 7مم. ۱ 

© حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء - آبو نعیم الاصفهاني: آحمد بن:عبد الله (ت 430ه) (12 مجلداً). ط 
مصر 1ه وط دار الکتب العلمية, ديروت 7م. 

© الحماسة الشجرية ب أبن الجشري: هية الله علي ین حمزة العلوي (ت «(A542‏ ط حیدر آیاد 5ه 

© حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء - العبدلكاني: أبو محمد عيد الله بن محمد الزوزني (ت 
1ه ). تحقيق عبد الجبار العیید, ط وزارة الثقافة بغداد 1978م وتحقيق محمد بهي الدين سال ط 

© الحماسة المغربية (مختصر كتاب صفوة الأدب ونخية ديوان العرب) - التادلي: أحمد ین عيد السلام (ت 
9ه تحقيق محمد رضوان الد اية, ط دار الفكر, دمشق 1م. 

© حياة جلال الدين السيوطي مع العلم, من المهد إلى اللحد - سعدي أبو جیب. ط دار المناهلء دمشق 


3م. 
0 
© خاص الخاص ك التعالبي: آبو منصور عيد الملك ین محمد (ت 9ص ط دار مكتبة الحياة. بيروت 
6 إم. 
ح‌ 


© خزانة الأدب - البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت 1093ه)ء (4 مجلدات) ط مصر 1299ه. وتحتیق محمد 

عبد السلام هارون (13 مجلداً), ط الخانجي, مصر 1989-86م. 
(د) ۱ 

© الدر الفريد وبيت القصيد - محمد بن أيدمر (ت 710ه) (5 مجلدات) مخطوط تصوير معهد تاريخ العلوم 
العربية والاسلامية. فرانکفورت 1989-1988م. ۱ 

5 الدرر الكامنة في أعيان الثة الثامنة - ابن حجر: شهاب الدين آحمد بن حجر العسقلاني (ت 852م), (4 
أجزاء). ط حيدر آباد 1950-45م, وتحقيق محمد سيد جاد الحقء ط دار الكتب الحديثةء القاهرة 
6م. 
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© دليل مخطوطات ليواي وأماكن وجودها - آحمد الخازندار ومحمد ابراهیم الشيباني» ط مکتبة أبن 
تيمية. الكويت 1983م. 

© دمية القصر وعصرة أهل العصر - الباخرزي: أبى الحسن علي بن الحسن (ت 467ه)» تحقيق عبد 
الفتاح الحلو. ط دار الفكر العربيء القاهرة 1971م. 

© دول الإسلام - الذهبي: شمس الدین محمد بن أحمد 5 8ه ). (جزآن). ط حيدر آباد 364!ه. 


© الديارات - الشا أبى | محمد (ت 388ه)» تحقیو ادء مطبعة المعارف» 
وار بشتي: بو الحسن بن )» تحقيق كوركيس عو 2 
بغداد 1951م. 


© ديوان الأحوص الأنصاري - الأحوص: عبد الله بن محمد (ت 105ه)ء» تحقيق عادل سلیمان. ط 
الخانجيء القاهرة 1990م. 

© ديوان الأخطل التغلبي - الأخطل: غياث بن غوث (ت 90ه)ء ط بيروت 1994م. 

© ديوان بشار بن برد - بشار بن برد العقيلي ( (ت 167ه)» تحقيق الطاهر بن عاشور. ط تونس 1967م. 

© ديوان جرير - بن عطية بن الخطفى (ت 110ه) ط دار صادرء بيروت 1960م. 

© ديوان حسان بن ثابت - حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي (ت 54ه), تحقيق وليد عرفات. ط دار 
صادرء بيروت 1974م. 

© ديوان الحطيئة - الحطيئة: جرول بن أوس (ت 30ه)» شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» تحقيق 
نعمان أمين طه»ء ط القاهرة 1958م. 

© ديوان الأخطل التغلبي - الأخطل: غياث بن غوث (ت 90ه).: ط بيروت 1994م. 

© ديوان بشار بن برد - بشار بن برد العقيلي (ت 167ه)» تحقيق الطاهر بن عاشورء ط تونس 1967م. 

© ديوان جرير - جرير بن عطية بن الخطفی (ت 110ه).: ط دار صادرء بيروت د 

9 ديوان حسان بن ثابت - حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي (ت 4 ). تحقيق وليد عرفات. ط دار 
صادرء بيروت 1974م. 

9 ديوان الحطيئة - الحطيئة: جرول بن آوس (ت 30ه). شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» تحقيق 
نعمان أمين طه, ط القاهرة 1958م. 

© ديوان الخنساء - الخنساء: تماضر بنت عمرو (ت 24ه): ط صادرء بيروت 1960م. 

© ديوان الخوارج - جمع وتحقيق إحسان عباس, ط دار الشروق, بيروت 1982م. 

© ديوان الراعي النميري - الراعي: عبيد الله بن حصين بن معاوية (ت 90 ه)» تحقيق راينهرت فايبرت» ط 
بيروت 1980م. 

© ديوان زهير بن آبي سلمى - زهير بن آبي سلمى بن ربيعة بن رياح المزني (ت 13 ق ه/609م)» شرح 
دیوان زهیر بن آبي سلمی. صنعة آبي العباس آحمد بن یحیی الشيباني تعلب. ط 2 دار الكتب المصرية, 
القاهرة 1995. 

© دیوان ابن الرومي - ابن الرومي: علي بن العباس بن جریج (ت 283ه)» تحقیق حسين نصار, ط دار 
الكتب الصرية. القاهرة 1973ه: وط دار الكتب العلمية» بيروت 1994م. 


© دیوان الطرماح - الطرماح: حکیم بن حکم الطاني (ت 5ه). تحقيق عزة حسن» ط دار الشرق العربي» 
بیروت 1994م. 
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ه ديوان العباس بن الأحنف - آبو الفضل العباس بن الأحنف (ت 192ه)» تحقيق عاتكة الخزرجي, ط 
مطبعة السعادة, القاهرة 4« وط دار صادر» بيروت 5مم. 

© ديوان أبي العتاهية - إسماعيل بن القاسم (ت 210ه), تحفيق مجيد طراد. ط دار الكتاب العربي» بيروت 
7 

© ديوان عدي بن الرقاع - عدي بن زيد العاملي (ت ده ). ط الجمع العراقي» بغداد 1987م. وتحقیق 

© دیوان علي بن ۱ لجهم - علي بن | لجهم بن بدر القرشي (ت 9ص 5 تحفیق 2 خلیل مردم. ط دار الافاق. 

® ديوان علي ین أبي طالب z3‏ علي بن آبي طالب (ت 0ه). جمع رردفر 5 ط دار الكتب العلمية, بيروت 
5مم. وشرح يوسف قرحات» ط دار الکتاب العربي, بديروت 8 م. 

© ديوان عمر بن أبي ربيعة - عمر بن عيد الله بن أبي ربيعة | لخزومي القرشي (ت د ).: تحقيق محمد 
محيي الدین عبد الحمید. ط القاهرة 1965م. ۱ 

© دیوان عمرو ین معد یکرب - الزبيديي: عمرو بن معدیکرب (ت 21ه), تحقیق مطاع الطرابيشي, ط مجمع 
اللغة العربيةء دمشق 1985م. 

© دیوان عنترة - عنترة بن شداد العبسي (ت 22 ق ه/600م). ط دار الکتب العلمية, بيروت 1995م. 

© دیوان أبي فراس - الحمد اني: أبى فراس الحارث بن سعيد (ت 357ه)» تحقیق سامي الدهان» مطبوعات 

© ديوان الفرزدق - الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة (ت 110ه). تحقیق عبد الله الصاوي. ط القاهرة 

© دیوان فيس بن الد لخطيم - قيس بن | > لخطیم بن عدي الاوسي (ت 2 ق ه/620م).: ڌ تحقيق ناصر الدين 
الاأسد؛ ط دار صادرء بيروت 1991م. 

© دیوان کعب بن زهير - کعب بن زهیر آبي سلمی الزني (ت 26ه), صنعة السكري, ط دار الكتب الصرية, 
القاهرة 1950م. ۱ 

® دیون أ لمتنبي > 1 كف لمتذبي آیو أ د لطيب أحمد ین الحسين (ت 4ھ( شرح آبي الیقاء ۱ ۰ لعكبير » ف تحفيق 
مصطفی السقاء وإبراهيم الابياري. وعبد الحفيظ شلبي» ط الحلبيء القاهرة 1971م. 

© دیوان مسلم دن الوليد ت مسلم ین الوليد الأنصاري (ت 8ه).ء شرح ديوان صريع الغواني, تحقيق 

© ديوان المعاني - العسكري: أبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 382ه).؛ ط مكتبة القدسين القاهرة 
السامرائي» ط عالم الکتب. بيروت 1997م. 
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© ديوان الميكالي - الميكالي: عبيد الله بن أحمد بن علي (ت 436ه). تحقيق جليل العطية, ط مؤسسة عالم 

© ديوان النابغة الجعدي - النابغة الجعدي قيس بن عبد الله (ت 50 ه)ء تحقيق عبد العزيز رياح» ط الکتب 

© ديوان آبي نواس - أبو نواس: الحسن بن هاني (ت 196ه). تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» ط مصر 
3م. 

© ديوان ابن الوردي - ابن الوردي: زين الدين أبى حفض عمر بن الوردي (ت 749ه). تحقيق أحمد فوزي 
الهیب. ط دار القلم. الكويت 1986م. 

(د) 

© ذم الهوى - ابن الجوزي: أبى الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 7ھ تحقیق خالد العلمي, ط دار الکتاب 

العربي» بيروت 1998م. 


ه ذيل تذكرة الحفاظ - آبو المحاسن شمس الدين الحسيني الدمشقي (ت 765ه): ط دمشق 1347ه. 

© ذيل الروضتين - أبى شامة المقدسي: عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (ت 665ھ)» ط مصر ۵1366 

© ذيل مراة الزمان - اليونيني: قطب الدين موسى بن محمد (ت 726ه) ط دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الدكن 1380ه/1961م. 


(ر) ۱ 

© رسالة الصداقة والصدیق - آبو حیان التوحيدي (ت 400 ه). نشر علي متولي صلاح. القاهرة 1972م. 

© رغية الآمل من كتاب الكامل - سید ین علي الرصفي (ت 9ص )8 اجزاء). مصر 348-6 1ف. 

© الروح - ابن القيم: شمس الدين ابن القيم الجوزية ( ت 751ه)ء ط دار الجیل» بيروت د.ت. 

© الروض الأنف - السهيلي: آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت 81كه)ء (جزآن)» ط مصر 1914م, 
(ن) 

© زاد السافر وُرَّة مُحیّا الأدب السافر - التجيبي: آبو بحر صفوان بن إدريس الرسي (ت 598ه), تحقیق 

ید القادر محداد» ط دار الرائد العربي» ببروت 11 م. 
© الزهد والرقائق - الروزي: عبد الله بن البارك (ت 181ه). تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي, ط دار الکتب 
العلمية, روت ل .اب ۰ 


تنحقیة تحقیق زكي مبارك. الطبعة الرابعة, 0 الجيل. » بیروت 4 1972م. 
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(س) 

© السمط الثمين في مناقب آمهات المنین - محب الدین آحمد بن عبد الله الطبري (ت 694ه): ط حلب 
8م. 

© سمط اللآليء - البكري: آبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت 478ه)؛ (مجلدان) تحقيق عبد العزیز اليمني» ط 
لجنة التالیف والترجمة والنشر. القاهرة 1936م. 

© سنن آبي داود - آبو داود سلیمان بن الاشعث السجستاني (ت 215ه). تحفيق عزة عبد الله الدعاس. ط 
حمص 1969م. 

© السنن الکبری - البيهقي: آبو بكر آحمد بن الحسین بن علي (ت 485ه). ط دائرة العارف العثمانية, 
حيدر أباد الدكن 1344ه. 

© سنن أبن ماجة - ابن ماجة: آیو عبد الله محمد بن بزيد القزويني (ت «(a25‏ تحقيق محمد فواد عيد 
الباقي» ط الحلبي. مصر 1972م. 

© سير أعلام النبلاء سس الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد ین عتمان (ت 85ه2). تحفيق شعيب 

© السيرة النيوية - أبن هشام: أبو محمد عید اللك بن هشام الحميري (ت 3ه ). تحقيق مصطفى السقا 
والابياري وشلبي. طط الحلبي, فصر 5مم. 

۰ السيوطي وجهوده في علوم القرآن -- عيد الكريم هاشم الشريف, ط القاهرة 1مم. 

© السيوطي ورسالته: فهرس مزلفاتي (العلوم الدينية) - سمیر الدروبي, مجلة مجمع اللغة العربية الاردني, 

(ش) 

© شذرات الذهب في آخبار من ذهب - الحنبلي: آبو الفلاح عبد الحي بن العماد (ت 1089ه), (8 اجزاء 
في 4 مجلدات)» ط مكتبة القدسيء القاهرة 0سه. وط دار الجیل» بيروت د.ت. 

© شرح دیوان الحماسة - الخطیب التبريزي: أبو زكريا یحیی بن علي (ت 2).: تحقیق محمد محيي 
الدين عيد الحمید. مطبعة حجازي» ل .تا . 

9 شرح شواهد الشافية - عبد القادر بن عمر البغدادي (1093ه). ط دار الكتب العلمية, بيروت 1975م. 

© شرح شواهد الغني - السيوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر (ت 911ه),. ط مصر 1322ه. وط 
دار مکتبة الحياة» بیروت د.ت. 

© شرح مقامات الحريري چ الشريشي: آبو العباس أحمد بن عيد الومن القيسي (ت 9ه), (5 اجزاء) 
تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم, ط المكتبة العصريةء صيدا 1992م. 2 

© الشعر والشعراء - ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276ه), ط ليدن 1902م وتحقيق 
آحمد شاکر» ط دار المعارف, مصر 1966م. 
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©ه شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله (ت 655ه)ء تحقيق محمد أبى الفضل 

9 شعراء عباسیون - غوستاف غرونباوم (جمع وتحقیق)» ترجمة إحسان عباس» ط دار مكتبة الحياة» بيروت 
59م. 

© شعر سعید بن حميد - عد بن حميد ین سعید (ت 0ھ(« تحفیق يونس السامرائي» ط الارشاد. 
بغداد 1971م. 

© شعر أبن عبد القدوس - ابن عبد القدوس: صالح بن عبد القدوس البصري (ت 167ه)ء جمع وتحقيق 
عبد الله الخطيبء ط بغداد 1967م. 

© شعر عبد الله بن معاوية - عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب (ت 131ه)؛ جمع عبد الحميد 

© شعر منصور النمري - منصور النمري: منصور بن الزیرقان بن شريك. (ت 0ه). جمع وتحفیق 
الطيب العشاش, ط مجمع اللغة العربية. دمشق 1981م. 

9 شعر نصيب بن رياح - نصيب بن رياح (ت 8ه)., جمع وتقدیم دأود سلوم؛ ط مطبعة الارشاد؛ بغد اد 
17م 

(ص) 

© صبح الأعشى في صناعة الإنشا - القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي (ت «(A821‏ ط الأميرية, مصر 
1338-1ه. صورة عنها ط المؤوسسة المصرية العامة للتالیف والترجمة د.ت. 

ه الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) - الجوهري: إسماعيل بن حماد (ت 393ه). تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار» ط دار العلم للملابين» ديروت 9م. ٤‏ 
وط الحلبيء القاهرة د.ت. 

ه صحيح مسلم (الجامع الصحیع) - مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ه)؛ تحقيق محمد 
فاد عبد الباقي, ط القاهرة 1956م 


الشعب. مصر 1973م. 
هصفة الصفوة - ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت «(A57‏ (جزآن). ط حیدر آباد الدکن 
5 اف. 


© صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ب السيوطي: جلال الدين (ت (a11‏ نشره وعلق عليه سامي 
النشارء ط مكتبة الخانجي, القاهرة 1947م. 
(ض) ۱ ۱ 
© الضعفاء - العقيلي: محمد ین عمرو ین موسی (ت 2ص ط دار الکتب العلميةء بيروت» د .ت.. 
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© الضوء اللامم لهل القرن التاسع - السخاوي: شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (ت 902ه)» (12 جرا 
(ط) 
© طبقات الأطباء والحكماء - ابن جلجل: آبو داود سليمان بن حسان الأندلسي (ت بعد 372ه). ط مصر 
5 م. ۱ 
© طبقات الحنابلة - ابن أبي يعلي: أبى الحسين محمد بن آبي يعلي (ت 526ه) (جزآن), ط مصر 1952, و 
ط دار المعرفة, ديروت دل .ت . 
© طبقات السبكي - طبقات الشافعية الکبری. 
© طبقات الشافعية - الأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم (ت 772ه). تحقيق عبد الله الجبوري, ط زارة 
الاوقاف, بغداد 1970م. ۱ 
: ح‌ 
© طبقات الشافعية الكبرى - السبكي: تاج الدين آبو النصر عبد الوهاب بن علي (ت 771ه)ء (6 اجزام). ط 
© طبقات الشعراء - ابن العتز: عبد الله بن المعتز العباسي (ت 296ه), ط مصر 1955م, وتحقيق عبد 
الستار فراجء ط دار المعارف» مصر 1976م. 
© طبقات فحول الشعراء - الجمحي: محمد بن سلام (ت 1عه). تحقیق محمود محمد شاکر, ط دار 
© طبقات الشعراني = الطبقات الکبری. 
© طبقات الصوفية - أبى عبد الرحمن السلمي (ت 412ه), تحفيق نور الدين شربيةء ط مكتبة الخانجيء 
مصر 1969م. 
© طبقات القراء = غاية النهاية في طبقات القراء. 
ونحفیق محمد عيبل القادر عطا. ط دار الکتب العلمية, تسیروت 1991-0م. 
© الطبقات الکبری (لواقح الانوار في طبقات الاخیار) - الشعراني: عبد الوهاب بن آحمد الشعراني (ت 


نا طيقات النحويين واللغويين الزبيدي: أبو بكر محمد ین الحسن (ت 9ه). تحفيق محمد أبو الفضل 


© طبقات ابن يعلي > طبقات الحنابلة. 


لع 


© العقد الفريد - ابن عبد ريه: آبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي (ت 327ه)» تحقيق أحمد أمين» وأحمد 
الزین» وابراهیم الابياري. ط لجنة التالیف والترجمة والنشر, القاهرة 1965م, و ط دار الكتب العلمية, 
بیروت 1997م. ۱ 
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(ق) 
© القاموس الحیط - الفیروزآبادي: محد الدين محمد ین یعفوب (ت 7ه). ط مؤسسة الرسالة, بيروت 
06م. 
© قبر الامام السيوطي وتحقيق موضعه - أحمد تيمور: أحمد بن إسماعيل (ت 1348ه). ط القاهرة 1927م. 
(ك) 
© الكامل في التاريخ - ابن الأثير: عز الدين علي بن محمد الجزري الشيباني (ت 630ه)ء (12 جزأ) ط 
© الكامل في اللغة والأدب ك المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد (ت 06ه)., تحقيق محمد أبو الفضل 
© الكامل في الضعفاء - ابن عدي: عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني (ت 365ه). ط دار الفکر: 
بيروت د.ت. : 
اسماعیل القدسي الدمشقي (ت 5 ه20 (جزآن). ط مصر 7 ق )5 أجزاء)ء تحفيق إبراهيم 
الزيبق» ط مؤسسة الرسالة, بیروت 1997ه. 
© كتاب الحن - أبى العرب: محمد بن آحمد بن تميم التميمي (ت 3ه ). تحقیق یحیی للجبوري» ط2 دار 
© كنز العمال - التقي الهندي: علي بن حسام الدين الجونبوري (ت 975ه). ط التراث الاسلامي, د.ت. 
© الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة - نجم الدين الغزي (ت 1061ه). تحقيق جبرائيل جبور, ط دار 
الآفاق» بيروت 1979م. 
00( ۱ 
© اللباب في تهذيب الانساب - ابن الأثير: عز الدين ابن الأثير الجزري (ت 630ه). (3 أجزاء). ط مصر 
1369-6هء وط دار صادرء بيروت 1980م. 
© لسان العرب - ابن منظور: جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم الانصاري (ت 711ه). ط دار 
صادر. بيروت 08م 
دائرة المعارف العثمانية, حيدر آیاد 1ه وط الأعلمي, دار الفكرء روت د .ت . 


© لطائف العارف ت الثعالبي: آبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 9 ص): تحقیق عمر الأسعد, ط دار 
المسيرة, بيروت 0م. 
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(^) 

© المجازات النبوية - الشريف الرضي: آبو الحسن محمد بن الحسن (ت 406ه). تحقيق طه محمد الزيني» 
ط مؤسسة الطبي, القاهرة 1967م. 

© مجالس ثعلب - ثعلب: آبو العباس أحمد بن يحيى (ت 291ه)» تحقيق عبد السلام هارون. ط دار 
العارف: مصر 1960م. 

© مجمع الأمثال - اليداني: آبو الفضل آحمد بن محمد (ت 518ه). تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید» 
ط دار الفكرء بيروت 1972م. 

© مجمع الزوائد - الهيثمي: علي بن آبي بكر الشافعي (ت 507ه).؛ ط مكتبة القدسي. 

© المجموع اللفيف - الأفطسي: أمين الدولة محمد بن محمد بن هبة الله الحسيني (ت 515ه).: تحقيق يحيى 
الجبوري» ط دار الغرب الاسلامي» بيروت 2005م. 

9 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء - الراغب الأصفهاني: أبى القاسم حسين بن محمد (ت 502ه)» 
(جزآن)» ط مصر 1326ه. و ط مکتبة الحياة» بیروت د.ت. 

© الحبر - أبن حبیب: محمد بن حبیب البفدادي (ت 245ه). تصحیح إيلز شتیتر, ط داثرة العارف 
العثمانية. حیدر آباد الداکن 1942م. 

© الحمدون من الشعراء - القفطي: آبو الحسن جمال الدین علي بن یوسف (ت 646ه)؛ تحقیق حسن 
معمري» مراجعة حمد الجاسر. ط دار اليمامة» الریاض 1970م وتحقیق ریاض عبد الحمید مراد. ط 
مجمع اللغة العربية. دمشق 1975م. 

© الختصر في آخبار البشر (تاریخ آبي الفداء) - آبو الفداء: الملك المؤيد [سماعیل بن علي بن محمود (ت 
2ه) (4 آجزاء)» ط مصر 325 [ه. 

© الخلاة - العاملي: بهاء الدين محمد بن حسين العاملي (ت 1031ه)» بعناية محمد خلیل الباشاء ط عالم 
الکتب. بیروت 1985م. 

© مرأة الجنان وعبرة الیقظان - اليافعي: آبو السعادات عفیف الدین عيد الله بن أسعد (ت 768ه)؛ ط 
مؤسسة الاعلمي, بیروت 1970م. 

© مرآة الزمان في تاريخ الاعیان - سبط ابن الجوزي: شمس الدین آبو الظفر یوسف بن قزاوغلي (ت 
14ه) الجلد الأول تحقيق إحسان عباس. ط دار الشروقء بيروت 1985م المجلد الثامن وهو الاخیر. 
ط حيدرأياد 0 

© مروج الذهب ومعادن الجوهر - السعودی: علي بن الحسين (ت 345ه). (9 آجزاء)» ط باريس 1930م» و 
ط مصر 1283ه. وفي (4 آجزاء) تحقیق سعید محمد اللحام» ط دار الفکر» بیروت 2000م. 

9 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - العمري: ابن فضل الله آحمد بن یحیی (ت 749ه)ء الجزء الأول 
تحقيق أحمد زكي» ط مصر 1924م: ومصور (27 جزا) أصدره فؤاد سزكين وعلاء الدين خوجا. معهد 
العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانکفورت. المانيا 956 1م. 

© المستجاد من فعلات الأجواد - التنوخي: أبى علي المحسن بن علي القاضي (ت 384ه)» تحقيق محمد 
كرد علي» ط الترقي» دمشق 1946م» أعيد تصويره سنة 1970م. 

© المستدرك على الصحيحين - الحاكم النیسابوری: آبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت 405ه). ط مكتبة 
النصر الحدیثة» الرياض د.ت. 
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© المستطرف في كل فن مستظرف - الأبشيهي: شهاب الدين محمد بن أحمد (ت 850ه)» (جزآن). ط 
الحلبيء القاهرة 2م و ط دار أحياء التراث العربيء بيروت د .ت. 

© المستقصى في أمثال العرب - الزمخشري: جار الله محمود بن عمر (ت 538ه)., ط دار الكتب العلمية, 
بيروت 7م. 

© مسند أحمد بن حنيل - ابن حنبل: آیو عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني (ت 241ه). تحقيق 
أحمد محمد شاكرء ط دار المعارف, مصر 1946م. 

9 مشكاة المصابيح - التبريزي: محمد بن عبد الله الخطيب (ت 737ه), تحقيق محمد ناصر الدين الالباني, 
ط الکتب الاسلامي, دمشق 1380م. 

© الصنف - ابن آبي شيبة: أب بكر عبد الله بن محمد بن |براهیم بن آبي شيبة (ت 235ه)» تحقیق عبد 
الخالق الأفغاني, ط الدار السلفية, الهند ط2؛ 1979م» ومنشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية, 
كراتشي 1986م. 

© العارف - ابن قتیبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 276ه)» ط مصر 1934 وتحقیق ثروت عكاشة, ط 
دار العارف. مصر 1969م. 

© العاني الکبیر - ابن قتیبه: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276ه)؛ ط دائرة العارف العشمانية, 
حیدرآباد 1950-9م. 


تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید. ط السعادة» مصر 7 

9 معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. 

© معجم الالفاظ الفارسية العربة - السيد ادي شيرء ط مكتبة لبنان» بيروت 1980م. 

© معجم البلدان - ياقوت الحموي: ياقوت بن عبد الله الرومي (ت 626ه)ء تحقيق وستنفیلد, ط ليبزك 66- 
0م و ط دار صادرء بيروت 957آن, 

© معجم الشعراء - الرزباني: آبو عبيد الله محمد بن عمران (ت 384ه)» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» ط 
دار الکتب العربية. القاهرة 0 1م. 

© العجم الکبیر - الطبراني: آبو القاسم سلیمان بن آحمد (ت 0ه)ء تحقیق حمدي عبد الجید السلفي, ط 
وزارة الاوقاف. بخداد 1979م. 

© معجم ما استعجم من آسماء البلاد والواضع - الکبری: آبو عبید الله بن عبد العزیز (ت 487ه). تحقیق 
مصطفی السقاء ط لجنة التالیف والترجمة والنشر, القاهرة 1945م. 

© معجم الطبوعات العرية والعرية - سرکیس: يوسف بن إليان (ت 1351ه)» (11 جزأ). ط مصر 1928م. 

© معجم المؤلفين - عمر رضا کحالة, (4 أجزاء)» ط مؤسسة الرسالة. بیروت 1993م. 

© العجم الوسیط - إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة. إخراج إبراهيم آنیس وعبد الحلیم منتصر. وعطية 
الصوالحي, ومحمد خلف الله آحمد. ط القاهرة 1961-60م. 
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© العمرون والوصایا = کتاب العمرین. ۱ 

© مقاتل الطالبیین - الاصفهاني: آبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأموي (ت 356ه)» ط مصر 1949م. 
الحمید» ط دار الکتب العلمية, دبیروت. 

© مقدمة ابن خلدون - ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون الغربي (ت 808ه)ء بعناية خلیل شحادة. ط دار 
الفکر» بيروت 8م. 

٠‏ مكتبة الجلال السيوطي - أحمد الشرقاوي إقبالء ط دار التالیف والترجمة والنشرء الرباط 1977م. 

ه النتظم في تاريخ الملوك والأمم - ابن الجوزي: أبى الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 597ه)ء ط دائرة 
المعارف العثمانية. حیدرآباد 1359-1357ه. 

9 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف - إعداد محمد السعيد بن بسيوني زغلول, (11 مجلداً)» ط دار 
الكتب العلمية, سروت د .ت. 

© الموسوعة العربية الممسرة ج باشراف محمد شفیق غریال (مجلدان). دار احیاء التراث العربى» بيروت» 

ه الموضح في مآخذ العلماء على الشعراء - المرزياني: آبو عبيد الله محمد بن عمران (ت 384ه). ط 

© الموطأ - مالك بن أنس: أبى عبد الله مالك بن أنس الاصبحي الدني (ت 179ه). تحقيق محمد فؤاد عبد 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجال - الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان (ت 748ه)ء (3 
مجلدات)» ط مصر 1325ه. وتحقيق علي محمد البجاوي» ط دار إحياء الكتب العريية. القاهرة 1963م. 

)ن( 

© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي (ت 874ه). (16 جزأ)؛ ط وزارة الثقافة والإرشاد القومي, القاهرة 1972-63م» مصورة عن ط 
دار الكتب المصرية. 1 

© نزهة اللباء في طبقات الأدباء - الانباري: آبو البرکات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت 577ه), 

9 نسب قريش - الصعب الزبیری: آبو عبد الله الصعب بن عبد الله (ت 236ه)» تحقیق ليفي بروفنسال» 
ط دار المعارف» مصر 6 م. 
مجلدات)؛ تحفیق احسان عياس» ط‌ دار صادر» بيروت 38م. 
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© نكت الهميان في نكت العميان - الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764ه)ء تحقيق أحمد زكيء ط 
المطبعة الجمالية, مصر 1911م. 
جزاً)» ط دار الكتب المصريةء القاهرة 1955م» صورته عنه المؤسسة المصرية العامة للتالیف والترجمة, 
القاهرة د .ت. ۱ 
© النهایة في غريب الحدیث والاثر - ابن الأثير: مجد الدین البارك بن محمد الجزري (ت 606ه)» تحقیق 
© النور السافر عن آخبار القرن العاشر - العيدروسي: محيي الدین عبد القادر بن شيخ عبد الله (ت 
8ص) صححه وضبطه محمد رشيد الصفارء ط المكتبة العربية, بقداد 1934م. 
(ه) 
© هدية العارفین: أسماء المؤلفين وآثار الصنفین من کشف الظنون - البغدادي: اسماعیل باشا بن محمد 
أمين الباباني (ت 1339ه). (6 آجزاء), ط استانبول 1955-51م» و ط دار الکتب العلمية, بیروت 1992م. 
(و) ۱ 
© الوافي بالوفیات - الصفدي: صلاح الدین خلیل بن أيبك (ت 764ه). 4 أجزاء طبعت فى استانبول 
1م وصدر 27 جزاً عن دار النشر فرانز شتاینر. فسبادن 1999-61 وکل جزء بتحقیق محقق 


معروف. 
© الوحشیات - أبو تمام: حبيب بن أوس الطائي (ت 1ه)» تحقيق عبد العزیز الميمنيء ط دار العارف. 
مصر 1970م. 


© الوزراء والکتاب - الجهشياري: محمد بن عبدون (ت 1 تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري, 
ويعد الحفيظ شلبي, ط الحلبي. مصر 6م. 
© الوسائل في مسامرة الاوائل - جلال الدین السيوطي (ت 911ه)» ط بغداد 0 و ط دار الكتب 
العلميةء بيروت 06م. 
© الولاة والقضاة - الكندى: محمد بن يوسف بن يعقوب (ت 0ه ). ط بیرو 5مم. 
(ي) 


© يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر - الثعالبي: آبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 429ه). (4 أجزاء). 
ط دمشق 1303هء وتحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید. ط السعادة, القاهرة 1956م. 
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10 


فهارس الكتاب 


. فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 


فهرس الشعر. 


. فهرس الأعلام. 
5 فهرس القبائل والأمم والشعوب والجماعات. 
. فهرس المواضع والبلدان. 


الكتب الصادرة للمحقق 


. الإسلام والشعر.مكتبة النهضة:؛ بغداد 1964 

. شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه. مكتبة النهضة: بغداد 1964ء مؤسسة الرسالة. بيروت 1981. 1983. 2002 
. ديوان العباس بن مرداس السلمي. وزارة الإعلام؛ بغداد 1968 مؤسسة الرسالة» بيروت 1992 

. الجاهلية (مقدمة في الحياة العربية لدراسة الشعر الجاهلي). مطبعة العارف, بغداد 1968 

. شعر النعمان بن بشير الأنصاري. مطبعة المعارفء بغداد 1968: دار القلم» الكويت 1985. 


شعر عروة بن أذينة. مكتبة الأندلس بغداد 1970. دار القلمء الكويت 1981, 1983. 


. لبيد بن ربيعة العامرى. مكتبة الأندلس, بغداد 1970ء دار القلم» الكويت 1981. 
. شعر المتوكل الليثى. مكتبة الاندلس, بغداد 1971. 
5 شعر الحارث بن خالد المخزومى. مطبعة النعمان؛ النجف 1972 دار القلم, الكويت 1983 . 


. الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه. دار التربية, بغداد ۰1972 مؤسسة الرسالة, بيروت 1979, 1982 
4ن 1990م 1995, ۰2000 2002 جامعة قار پونس, بنغازي 1993. 


. شعر عبدة بن الطبیب. دار الثريية. بغداد 1972. 
. شعر عبد الله بن الژبیر الأسدي. وزارة الاعلام» بغداد 1974. 

. شعر آبي حية النميري. وزارة الثقافة دمشق 1995. 

. شعر عمرو بن شأس الأسدي. مطبعة الداب. النجف 1976 دار القلم. الکویت 1983. 

. شعر عمر بن لجأ التميمي. مطبعة الحكومة. بغداد 1976 دار القلم. الکویت 1981. 

. الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية. (ترجمة عن الانجليزية). منشورات جامعة بغداد 1976 
. ديوان الطغرائي (بالاشتراك). مطبعة الحكومة؛ بغداد 1976 دار القلم» الکویت 1983. 

. شعر هدبة بن الخشرم العذري. وزارة الثقافة. دمشق 1976 دار القلم» الکویت 1985. 


. أصول الشعر العربي. ف . س. مرجلیوت. (ترجمة عن الإنجليزية). مؤسسة الرسالة, بيروت 8آ, 
1 1988 جامعة قار يونسء بنغازي 1994. 
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عبد الله بن الزبعري حیاته وتحقیق شعره. معهد الخطوطات العربية, القاهرة 1978ء مؤسسة الرسالة, 
بیروت 1981 . ۱ 
کتاب الحن - لابي العرب التميمي. (تحقیق فده ).دار الغرب الإسلاميء بيروت 3, الطبعة الثانية 1988 
الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة 2006 . 

ن أحمد بن دوسف الجایر. (الاشتراك) دراسة و تحقیق. مرکز الوتائق ق» جامعة قطر 1984 . 


نی الشعر الجاهلي. دار القلم. الکویت 1984. 
. قصائد جاهلية نادرة. (دراسة وتحقیق). مؤسسة الرسالة. بیروت 1982, 1988. 


شعر خداش بن زهیر العامري. (دراسة وتحقيق). مجمع اللغة العربية, دمشق 1976 


. الأقوال الكافية والفصول الشافية (في الخيل) للملك الرسولي (تحقيق). دار الغرب الاسلامي, بيروت 


. 7 


. الملابس العربية في الشعر الجاهلي. دار الغرب الإسلاميء بيروت 1989. 
28 


كتاب الردة للواقدي. ا دار الغرب بود بيروت 0 . 


بیش یی تحفدة ا دار الغرب ب 
31. 


الخط والکتابه في الحضارة العريية. دار الغرب الإسلاميء یروت 1993 . 


۰ أمالي المرزوقي. )3 3 تحقيق) دار الغرب الإسلاميء بیروت 199 
33 


الستشرقون والشعر بای 2 الشك والتو ثیق). دار الغرب الإسلاميء بیروت 1997. 


. 5 


كتاب الا للميكالي. (تحقيق د نحفیق). ۳4 الغرب الاسلامی. بيروت 2000. 


. محمد بن عبد الملك الزيات. سيرته. أدبه. تحقيق ديوانه. دار البشیر. عمان 2002. 


1 المحاضرات والمحاورات للسيوطي. (ت و تحقیق). دار الغرب الاسلامي. بيروت 2002. 
محن الشعراء والأدباء وما أصابهم من السجن والتعذیب والفتل والبلاء. دار الغرب الإسلاميء بیروت 
3 . 


لشاف أبو ظبي, ؛ الإمارات العربية التحدة 2003. 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. لأحمد بن فضل الله العمري المجلد الرابع والعشرون (تحقيق). 


الجمع الثقافيء أبى ظبي الإمارات العربية المتحدة 2004. 


.41 
.42 


3 


الشعر الإسلامي والأموي. دار البشيرء عمان 2004. 
الغزل العذري. دار البشيرء عمان 2004. 


62 << حر مصادرالتحقيق ومراجعه 
4. مجالس العلماء والأدباء والخلفاء مرآة للحضارة العربية الاسلامية. دار الغرب الاسلامي بیروت 2006. 
5. بيت الحكمة ودور العلم في الحضارة الاسلامية. دار الغرب الاسلامي. بیروت 2006. 

6. الذي على الحاضرات والحاورات السمی بالزیادات. دار الغرب الاسلامي. بیروت 2006. 
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010 
آدم: 64. 
آبان بن الولید البجلی:69. 
إبراهيم الحصروي القيرواني :22. 
إبراهيم الخلیل :20.64 
إبراهيم عرفة:80. 
[برآهیم بن محمد بن علي المهدي :61. 
ابراهیم بن محمد بن آبي عون:134. 
إبراهيم بن محمد بن الدبر:108. 
إبراهيم الموصلي: 89 . 
الابشيهي. محمد بن احمد شهاب الدين:23. 
أبن الأثیر» عن الدین الشبیانی:17. 
آحمد بن الحسين بن العلیف: 12. 
أحمد الشرقاوي: 16. 
أحمد الخازندار:16. 
أحمد بن الخصیب: 105. 
أحمد بن آبي داود:96. ۱ 
أحمد بن محمد القسطلاني: 12. 
أحمد بن المدير: 123. 
أحمد بن يوسف العجلي الكاتب: 130. 
الأحنف بن قيس: 98,97,53,52. 


الأخطل التغليى:107. 

إسحاق بن مسلم العقيلي:54. 
أسحاق الموصلي:136. 

اسماعیل بن صبيح الكاتب:81. 
اسماعیل ین القاسم : 809. 

اسماعیل بن أبي الهاجر: 42,41,40. 
آبو الأسود الدژلی:65. 

أشجع السلمي: 132 

آشعب الطفيلي: 74. 


الأصمعي: 101.99.807819 . 

أبن أبي أصيبعة: 17. 

ابن الأعرابي: 22. 

أبن العماد: 16. 

الأعمش سليمان بن مهران:57. 

اکرم» جارية المتوكل:73. 

امرژ القيس : 125,123,78. 

آم الهنا المصرية بنت محمد آبدراني: 10. 
أنس بن مالك: 42,41,4,19. 

آنس بن آبي شیح:49. 

الاوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو: 
0 . 

إياد بن خالد الصباغ: 16. 

ابن إياس: 16,15,12. 

أيمن» أخو أم جعفر: 62. 

آبو آیوب الحوري: 63. 

أيوب السجستاني: 32 


١‏ (ب) 


6+ و( 
این بسام: 17. 


بشار بن برد: 138,133,132,123,99,82,19. 
البرهان الكركي: 12 

بديع الزمان الهذاني: 110,20. 

آبو بكر الحنفی: 98. 

أبى بكر الصديق: 32 

أبو بكر بن عمرو بن حزم: 62. 

بكر بن النطاح: 132. 

بهرام جور: 8887 . 
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(ت) 
ابن تغرى بردي: 18. 
تقى الدين الشمنى: 10. 


آبو تمام حب يب بن آوس الطائي 


: 136. 130. 129.128.127. 123, 109.9695 19: 


(ج) 
الجاحظ؛ عمرو ين بحر:22. 
جامع بن شداد المحاربي: 93. 
جالينوس: 56 . 
جرير بن عطية بن الخطفى: 107ء133 . 
اتر ا 354 
أبو جعفر المتصور: 62,52,20,19. 
أم جعفر: 62. 
جفعر بن يحيى: 46. 
جلال الدين المحلى: 10. 
ابن جماعة: 18. ١‏ ۱ 
الجمل الصري» حسين:109. 
ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي:20. 


رح 
حاتم الطائي: 98. 
الحاغظ بن حجر:9. 
کا جارية بريه بن مدال 
عضب دو منم 130 


لح جج بن يوسف التق في: 


9 4 .. 
ابن حجر العسقلانی: 18,11. 

أبو الخرث ال 123: 

ابو حرملة المزين: 85.84. 

حسان بن ثایت: 107:102. 

الحسن البصری: 67,64,19. 

الحسن بن على بن أبى طالپ: 66,52,19. 
اسن دن كه 88 


فل هرس الأ لآم 


الحسين بن على: 66. 

الحسين بن 57 34. 

الحطيئة: 85. 

حفص الأموي: 50. 

الحكم بن محمد بن قنبر المازني: 104. 
الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي: 87. 
حماد الرواية: 89. 

حماد ين سلمة : 57. 

حماد عجرد: 53:82:19. 

أبو حنيفة, النعمان بن ثابت: 57. 
آبو حیان التوحيدي: 2422 . 

آبو حیان الفرناطی الاندلسی: 17. 
آبو حيان المزي : 62. ١‏ 

آبو حية النميوري: 129:83 . 


(خ) 
خالد بن صفوان: 56. 
الحيطم التميمي: 84. 
ابن خلدون: 18ء21 . 
اين خلكان: 17 . 
خليد الشاعر:80. 
الختساه تفار بت عسرو 95:19 
خوان بن زيد الضبي: 44. 
الخيار بن أبى أوفى النهدی: 91. 
لان زه الى لماي 16 


(د) 
داود بن رزين:94. 
أبو الدراء( عویمر بن مالك): 103. 


آیو دهمان: 91. 


(د) 


كتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات 


ذو الرمة: 132:,131:127:18. . 
الذهبی. محمد بن أحمد: 17. 


(ر) 
الراغب الاصفهانی: 25,23. 
الرییع ( حاچب التصور): 78,77 
الربیم بن آبی فروة بن کیسان: 139,83. 
ربيعة الرأي: 56. 
رجاء بن حیوة: 51. 
رسول الله. صلی الله عليه وسلم = محمد بن 
عبد الله. 
روح بن زنباع: 42. 
این الرومی: 7 138.137.136.135 
ابن ئا 83 . 
ريطة بنت أبي العباس السفاح: 89. 


5 
زاده طاش كبري:20. 
الزبیر بن العوام: 67. 
الزمخشري: 3. 
زهير بن أبي سلمى: 133 . 
زياد بن أبيه: 80. 
زياد بن جارية: 140. 
زياد بن ظبیان: 65. ۱ 
زینب بنت الحافظ عبد الرحیم العراقي: 11. 


(س) 
سایور: 55. 
سایور الاکیر: 54. 
السخاوي: 1 . 
سراج الدين البلقينى: 9. 
سعيد بن جبير: 9. 
سعيد بن سلام بن قتيبة ين مسلم: 88,68. 
السفاح- عبد الله بن محمد. 
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أبو سفیان:51. 

السلطان الغوري: 14:13. 

سلم بن زياد:110. 

سليمان بن داود: 54. 

سلمان الفارسى: 141. 

سليمان بن عبد الملك: 107:106,96,95. 


" سليمان بن وهب: 108.105 . 


ابن السماك: 51,47. 

سهل بن هارون الدستميساني: 87. 
ابن سیرین: 64. 

السیوطی: 142. 

سيف الدین الحنفي: 9. 


(ش) 
ابن شاکر الکتبی: 18. 
شبیب بن شبيية الاهتمي التميمي:59. 
شرف الدين المناوي:10. 


الشعیی: 63 . 


(ص) 
صالح بن علی: 58. 
الخنساء):100,99 ۱ 


اين الصلاح. عثمان بن عبد الرحمن: 9. 
صلاح الدين الصفدي: 18. 
الصوليء إبراهيم بن العباس: 22. 


(ط) 
طاهر ين الحسين: 54,19. 


6 حجر حو 


الطرماح بن حكيم: 6 . 

ابن الطقطقي:17. 

ابن طولون:15. 

طومان بن أبي السلطان: 12. 
طيفور بن عيسى البسطامي: 22. 


(ع( 
أبن عائشة: 52. 
عائشة بن عبد الهادي:11. 
عاصم بن ثابت الأنصاري: 62. 
عامر بن حبيب الطائي: 79. 
عامر الشعبي: 5 
العیاس بن محمد. أخو المنصور: 61. 
الف ان كن الشف 701115 
3 0( 
العياس بن عبد المطلب:141. 
العبد الصالح: 43. 
عبد الحي الكتاني:16. 
عبد الله بن اسحاق: 79. 
عبد الله بن زيد: 44. 
عبد الله بن جعفر: 104,102. 
عبد الله بن سليمان بن وهب: 83. 
عبد الله بن طاهر: 79,19. 
عبد الله بن عباس: 141,101,66,64,59,44,19. 
عبد الله بن عمر بن الخطاب: 63. 
عبد الله بن المعتز: 48,19, 124,95,92, 126,125, 
2 . 
أبن عبد ریه: 23. 
عبد الصمد بن العنل: 129. 
. عبد العزیز بن مروان: 99,63. 
عيد قيس البرجمي: 98. 
عبد القادر بن آبي القاسم الأنصاري: 10. 
عبد القیس بن خفاف البرجمي: 98. 
عدب الله بن محمد السفاح: 51,50. 


عبد الله بن معاوية: 78. 

عبد الله بن مروان : 106:58. 
عطبد اللك بن مروان: 44,40,39, 
108.1066755 . 

عيسى بن جعفر: 78. 

عيسى بن مريم: 64. 

عيسى بن هشام: 110. 

عبيد الله بن سليمان بن وهب الحارثى: 95,80. 
عبيد الله بن ظبيان: 65. ١‏ 

عبيد الله بن عبد الله ين طاهر: 134. 
العتابيء كلثوم بن عمرو: 81. 

أبو العتاهية. اسماعيل بن القاسم: 89,19؛ 
1030 . 

عتبة (جارية المهدي): 89. 

عثمان بن عفان: 67:66:62 . 

عدي بن الرقاع: 131. 

أبن عرادة السعدي: 0. 

العرجي( عيد الله ين عمر الفرشي): 110. 
عروة بن مريم: 139. 

اين عساكرء علي بن الحسن:17 

عطية بن بسر: 139 

علاء الدين علي ددة المورستاري: 25. 

علم الدين البلقيني:109. 

ابن أبي علقنة: 109. 

علي بن الجهم: 104. 

علي بن حسين لبفرضي الحلي: 25 

علي بن أبي طالب: 106.67.665352 . 

علي بن العیاس النوبختي الرومي: 87:83. 
آبو علي بن فتح:116. 

ابن العماد: 15. 

العماني (محمد بن ذوّیب الدرامي): 9619 . 
عمارة بن عقلی: 125. 

عمر بن الخطاب: 141,140,99,48 

عنر بن آبي ربيعة: 107. 


كتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات 


عمرو بن سعيد:65. 

عمر بن الشريد: 100. 

عمر بن عبد المزیز: 51,46,44,19, 57,53 
9 . ۱ 

عمرو ين عبید: 52. 

عمرو بن العاص: 11. 

عمرو بن العلاء: 91,85. 

ابو عمرو اليماني: 87. 

عنان جارية الناطفى: 103. 

عنترة بن شداد العبسي: 107. 

این آبي عون: 135. ۱ 

عویمر بن مالك الانصاري (آبو الدرداء): 103. 
عبید الله بن وهب: 95. 

أبى العیناء: 84,19. 


(غ) 
غالب ین صحخحصعة: 95. 
الغزي» إبراهيم بن عثمان: 15. 


(ف) 
فاطمة الزهراء: 49. 
أبى الفداء: 17. 
الفرج ين فضالة: 47. 
الفزدوق, همام بن غالب: 96,95. 
أبو الفضل الميكالى: 100. 
ابن فضل الله العمري: 18. 
ام الفضل بنت محمد المقدسي: 11. 
الفيروزادي: 18. 


(ق) 
قاسم التمار:105. 
أبى القاسم الزجاجي: 87. 
القاسم بن عبيد الله بن وهب: 84. 
آیو القاسم بن فراس: 83. 


167 p>» 
.109 القاضي الجرجاني:‎ 

قتادة ( راو): 103. 

ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم): 22۰21 
فتيبة بن مسلم: 88,49 

قس بن ساعدة: 88,56,49 
القلقشندي» ,أحمد ين علي: 18. 

قيس بن الخطيم: 1. 

قيس بن الرقيات: 49. 

قيصر الروم: 64. 

ابن قيم الجوزية: 18. 


رك) 
كثير عزة ) کثیر بن عبد الرحمن الخزاعي): 
9 . 
الكردينال ريمتس: 17. 
این الكركى: 12.11 
كسرى أنو شروان: 9491 . 
كعب بن زهير: 108:107:53. 
كمال الدين بن آبي الهمام: 10. 
رل( 
لقمان الحکیم: 97,65. 


(م) 


المؤمل بن أميل: 129 . 


ابن ماجة: 9. ۱ 

مارد جاریة الرشین: 73 

مالك بن أنس: 67. 

الآمون العباسي: 74,64,54,19, 78,77 
3. 

البارك بن فضالة: 52.. 

المبرد» محمد بن يزيد: 22. 
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المتوكل العياسىء جعفر بن محمد: ۰19,12 
١ 105,84 70‏ 

الثقف العبدي: 128 

ايبن الجحود الصراتی:11 

محمد بن ابراهیم الشيبانيك 16. 

محمد بن جعفر بن عبد الله بن عباس: 77. 
محمد بن الحجاج:44 

ای ها الهنين الحا ال اف :24 
خن تن دوت لذارمى الاد 96 

مكو الات 05ي ` 

محمد بن سليمان بن علي: 47. 

محمد بن صالح بن إبراهيم: 29. 

محمد بن عامر: 70. 

محمد بن عبد الله» رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم: 0 87.70.63.53.52› 
141.139.108.102 . 

محمد بن عدب الله بن طاهر: 79 

محمد بن عبد الملك الزيات: 105. 

محمد بن على الشوكاني: 61,12. 

محمد بن ۳ :67 ١‏ 

محیی الدين محمد بن عربی: 25 

محیی الدین الکافیجی: 10,9 

الختار الثقفى: 49. ٠‏ 

مخلد بن على السلامی: 123. 

مروان التيمى: 80. ٠‏ 

مروان بن الحكم: 66. 

ابن مريم (نوح بن يزيد المروزي): 51. 

ابو مسلم الخراساني: 97,54,19. 

مسلم بن الوليد: 97,54,19 

مسلمة بن عبد الملك: 57 

معصب بن الزییر: 57 

مطرف بن عبد الله بن الشخیر: 45. 

معان بن سهل: 89 

معاوية بن أبى سفبيان: 48,19 
92.91.65653 


معاوية بن عمرو بن الشريد (أخو الخنساء): 
99. 

ابن المعتز = عبد الله بن المعتز 

المعتصم العباسي: 105 . 

المعتضد العباسى: 95,84,81,80. 

معن بن زائدة: 48. 

القريزي» احمد بن علي: 18. 

القری. محمد بن محمد: 16. 

مكحول(محدث): 140,139 

المنصور( عبد الله بن محمدء آبو جعفر الخليفة 
اله باسي) : 55,54,47,29,19, 
68 141.8571 . 

ابن منظور: 17. 

المهدي العباسي: 1 و( 
موسى بن عمرأنء النبي:/ 74,64,47,38. 
الميكالي: آبو الفضل عبيد الله بن أحمد: 93,19. 


(ن) 
النايغة الجعدي: 33 
ناصر الدين بن محمد البدرانى: 11. 
نجم الدين الفزي: 0.14 
نصيب بن ریاح: 95,63:19. 
النمر ين تولب: 131. 
النميري الشاعر, محمد بن عبد الله: 81 
انو توا اخسن من هان 102:81:19: 
١ . + + 6‏ 
نوح بن يزيد بن جعونة الروزي: 510 
النویری» أحمد بن عبد الوهاب: 17. 
۳ 16. 


(ھ) 
هارون الرشيد: 96,87,81,78,72,67,50,49,19. 
هاشم ( جارية أبي القاسم): 81. 
أم هاني الهوريني: 11. 


كتاب الذيل على المحاضرات والحاورات ‏ 


أبن هبيرة: 54,53. 

الهرمزان: 48. 

هشام بنعبد اللك: 69,68:63,61,59. 
هشام بن عمرو بن بسطام التغلبي: 68 . 


(و) 
الوائق العباسی (هارون بن محمد):105 


الواسطی: 137 


الولید بن عبد اللك بن مروان: 107,62,46. 
الولید بن يزيد: 59. 


(ي) 
ياقوت الحموي: 17. 
يحيى البرمكى: 73.72 
يحيى بن خالد: 12 
يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي: 97. 
يحيى بن وثاب: 67. 
يزيد بن جعفر الحميري: 94 . 
يزيد بن حوراء المغني: 89. 
يزيد بن عبد الملك بن مروان: 90,79,58 
يزيد بن محمد المهلبى: 10. 
يزيد بن آبي مسلم: 106 
يزيد بن معاویة: 56. 
يرخ(أسم رجل) : 38. 
يعقوب بن داود المهلبي: 82. 
يعلي بن مشاجع: 46. 
يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي: 60. 
یوسف الغنی: 1 
ونش و یت 109101 
يونس النبي: 4 . 
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الحنویات 
المقدمة 
جلال الدين السيوطي ترجمته ومؤّلفاته 
حياته 
مؤلفات السيوطي 
كتاب الزيادات على المحاضرات 
معنى المحاضرة 


من ألف في المحاضرات والمحاورات وما أشبهها 
الأصل المخطوط ومنهج التحقيق 

منهج التحقيق 

نمی الأصبل الخطرط: 

نص كتاب الزيادات على المحاضرات 
موضوعات الكتاب: 

الاستسقاء ۱ 

عبد اللك بن مروان يأمر كثيراً أن ینتقص من الحجاج 
الحجاج وآنس بن مالك 

الحجاج وروح بن زنباع 

الحجاج واهل العراق 

من آخبار الحجاج 

الحجاج على فراش الوت ‏ 


في الاعتذار 


15 
19 
20 
21 
25 
30 
31 
37 


38 


39 


40 
42 
43 
44 
46 
46 


كتاب الذيل على المحاضرات والمحاورات حر حر حر 


عمر بن الخطاب والهرمزان 

معاوية وأسير من أهل العراق» مصعب بن الزبير وأسير 

الرشيد ومسلم بن الوليد 

حفص الأموي وهجاء بني هاشم 

کسری ويوسف المغني» عمر بن عبد العزيز ورجاء بن 

حيوةء أبن مریم والمهدي؛ المهدي وابن السماك 

أبو سفيان ودماء قریش, البارك بن فضالة والمنصورء من الحكم والأمثال 
الحسن بن علي ورجل من آهل الشام. من مأثور القول 

المأمون وطاهر بن الحسين 

المنصور وقتل أبي مسلم الخراساني 

أقوال مأثورة 

الثقلاء ظ 

عمر بن عبد العزیز 

النصور وآخر آبناء الأمويين 

آبو چعفر النصور عبد الله بن محمد العباسي 

الأحوص الانصاري 

البیان بصر والعي عمى» نصیب بن رياح 

الشعبي ولحن الحجاج, تقبیل الايدي» عیسی بن مریم وعلماء آخر زمان 
لقوال اة کاب قيصيو إلى ما 

في الوصية. في الحرص وإمساك الال 

عثمان بن عفان وابن عباس 

الحجاج ومن يوم في الكوفة 

الحسن البصري وسعيد بن جبير, عبد الملك وعروة بن الزبیر» إذا استغنى الرجل 


أعرابي في مجلس الرشيدء هشام بن عمرو وأعرابي 


171 
48 


49 
50 


51 


54 
56 
56 
57 
58 


59 
62 


66 


76 
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كرم ابان بن الوليد. كرم ابي دلف العجلي 

أبى دلف وفتيان من ذرية الرسول 

العياس بن الأحنف 

التوکل وجاريته» من طرائف أشعب 

إبراهيم بن المهدي يحدث المأمون بقصته 

محمد بن جعفر بن عبد الله بن عباس والمنصور 
الأصمعي والرشید» جوائز ابن طاهر على التهنئة 
شعر الأحوص يعيده من المنفى 

الرشيد والأصمعيء خليد الشاعر ومروان التيمي 
رسالة في بيت شعرء اسم الخليفة دواء 

فعل الشعر في خراب البيوت» حماد عجرد وغداء أبي دلف 
سبب مقتل بشار 

بشار وحماد عجرد 

القاسم بن عبيد الله الوزير يسم ابن الرومي 

أبى العيناء والمتوكل 

آبو حرملة المزين 

مفاخرة بني كاتب ونديم 

محاسن الحب والعشق 

فضيلة العشق 

شعر أبي العتاهية في عتبة 

الخيار النهدي في شيخوخته 

أشعار في الشيب 

جامع الحاربي والحجاج 


من شعر اليكالي ونثره 


69 


70 
13 
74 
77 
78 
79 
80 


81 


82 


83 


84 


87 


88 


91 


93 
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من أحبار بشار بن برد 

في المفاخرة والمدح 

آبو تمام وأحمد بن أبي دواد» الرشيد يصحح شعر العماني 
من حكم يحيى بن معاذ 

آبو مسلم الخراساني 

العقل عند الأحنف؛ عبد قيس وحاتم الطائي 
الأعرابي والوت» سائل فصيح» قال الاصمعي 
الهرب من الطاعون, الخنساء تبكي آخویها 
ارات كر 

حير الامة 

العباس بن الأحنف 

لوف والشقاء 

آشعار مختارة 

سلیمان وکاتب الحجاج» عبد الملك بن مروان والجارية الحسناء 
في الدح 

۷ 

القامة السجستانية لبدیع الزمان الهمذاني 

من عجائب القصص 

قصة غريبة آخری 

القامة الاصفهانية 

امرأة من بني عامر تفحم أعرابياً في هجاء القبائل 
منوعات شعرية 

في التشبیهات 

في السفر 


173 


94 


97 


100 
102 


103 
106 
110 
113 
118 
123 


127 


4 حح الى ت يات 
في الخيال 
في البكاء 
في جمال المرأة 
في السحب والأمطار 
في الخمرة 
في النرجس 
في النار 
في الليل 
الأوزاعي يعظ المنصور 
اا 
مصادر التحقيق ومراجعه 


فهرس الأعلام 


126 


131 


134 


138 


139 


143 
163 


